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はじめに 


取扱説明書について 


本機の取扱説明書は本書 （ PDF ファイル）と基本編の2部構成になっていまず。 

本書は、ネットワークを経由してパーソナルコンピューター似下、 PC ) から本機*を操作ずる方法と、 PC から本 
機を設定ずる方法について説明していまず。 

本機の設置のしかたやネットワーク機器との接続方法については、取扱説明書基本編をお読みください。 

PDF ファイルをお読みになるためには、アドビシステムズ社の Adobe ® Reader ® 日本語版び必要でず。 

PC に Adobe ® Reader ® 日本語版びインストールされていないときは、アドビシステムズ社のホームぺージから最 
新の Adobe ® Reader ® 日本語版をダウン□-ドし、インストールしてください。 


商標および登録商標について 


♦ Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Media、Internet Explorer 、 A 巳！; iveXSJ ぶび Dire 巳！; Xl ま、 
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標でず。 

♦ Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用していまず。 

♦ Adobe 、 Adobe □コ'、 Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならびに他 
の国における商標または登録商標でず。 

♦その他、この説明書に記載されている会社名、商品名は、各会社の商標または登録商標でず。 


略称について 


このドキュ >(ントでは政下の略称を使用していまず。 

Microsoft ® Windows ® 7 Professional 目4ビット日本語版、 Microsoft ® Windows ® 7 Professional 32ビッ 
卜日本語版を Windows ? と表記していまず。 

Microsoft ® Windows Vista ® Business SPl 32 ビット日本語版を Windows Vista と表記しています。 
Microsoft ® Windows ® XP Professional SP 3 日本語版を Windows XP と表記しています。 

Windows ® Internet Explorer ® 8.0 日本語版、 Windows ® Internet Explorer ® 7.0 日本語版、 Microsoft ® 
Internet Explorer ® 6.0 日本語版を Internet Explorer と表記していまず。 
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はじめに（つづさ) 


表示用プラグインソフトウエアについて 


•本機で画像を表示ずるには、表示用プラグインソフトウェア 「Network Came 旧 View 4引をインス! -- ルず 
る必要びありまず。表示用プラグインソフトウェアは、本機から直接インス!ルずるか、付属の CD - ROM 内の 
rnwcv 4 Ssetup . exeJ をダブルク U ックし、画面の指示に従ってインス! -- ルしてください。 


重要 


•お買い上げ時は、「プラグインソフトウェアの自動インストール」 

を商巧ずる」に設定されていまず。ブラウヴの情報バーにメッセー 
ジび表おされる場合は、日0ページをお読みください。 

•最初に PC からライブ画ページを表示ずると、カメラ画像の表示に 
必要な ActiveX のインストール画面び表示されまず。画面に従って 
インストールしてください。 

• ActiveX のインス I -- ルび完了しても、画面を切り換えるたびにイ 
ンストール画面び表おされる場合は、 PC を再起動してください。 

•表示用プラグインソフトウェアは、 PC ごとにライセンスび必要で 
ず。プラグインソフトウェアを自動インストールした回数は、「メ 
ンテナンス」ページの[バージョンアップ]タブで確認でさまず 
0?已2ページ)。ライセンスについては、お買い上げの販売店にお 
問い合わせください。 
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PC から画像を見る 


ここでは、 PC からカメラの画像を見る方法を説明しまず。 

1台のカメラの画像を見る 


LSTEP 1 J 

PC のウェブブラウヴーを起動しまず。 


STEP 吕 


IP 簡単設定ソフトで設定した IP アドレスを、ウェブブ 
ラウヴーの[アドレス]ボックスに入力しまず。 

IPv 4 アドレスの入力例： 
h け p :// IPv 4 アドレスで登録した URL 
http :// 192.168 .0.10/ 

IPv 6 アドレスの入力例： 
h け p :// IPv 日アドレスで登録した URL 
http :// [2001: db 8::10] / 



A A ブ V ウヴのな ， a •華-，ぺージ{む，.ジ ーjwfl)• I 


巧しいタゾ巧3巧し7：- 


タフか«つて巧げ,ことザ"さ^す’ 

.IiiUinutExpl し-•の1ウめウインドウでマべでめ Web ベーシし 》 T . 

. S 了可!巧ぺ一己-:-•.み i のみリンシ古 f 夕. 

. むウ A ,! ‘ム ベジ タフた•つ TSft の W#b ベ-ジ fcj とみて* *#レ-り «•— •:〇レよ 


. CTRL す一1►押しむ?/か J シク>クリックして < C い i 申巧のマウスボタ‘パしでく 
だを-、、 

. タフセ WG る r は.マウスのタンでク U '. v クし T < ださい. 

• r ，； 、タフて 《■* 口、•こリ.アドレス■•ボックスい ALT • ENTER して 



• こ-- ニクタフのシ— -, Vr 卜化 X ぞ 



〈 IPv 4アクセス例〉 



重要 

• HTTP ポート番号び「80」から変更されている 
場合は、 「 http :// カメラの IP アドレスポート番 
号」を[アドレス]ボックスに入力してください。 
传 IJ :ポート番号び8080に設定されている場合： 
http :// 192.168 .0.1 1:8080 
•本機び □ ーカルネットワーク内にある場合、 □ 一 
カルアドレスに巧してプ□キシサーバーを使用 
しないよつに、ウェブブフウヴー（メニューバー 
の「ツール」-「インターネットオプション」） 
からプ□キシサーバーの設定を行ってください。 


STEP 3 


[ Enter ] キーを巧しまず。 

^ライブ画ページび表示されまず。ライブ画ページに 
ついての詳細は、8ページをお読みください。 



「ユーヴー認証」を 「 On 」 に設定した場合、ライブ画ペー 
ジび表おされる前にユーヴー名とノ（スワードの入力画 
面び表示されまず。初期設定のユーヴー名とノ（スワー 
ドは政下のとおりでず。 

ユーヴー名 ： admin 

パスワード ：1234已 


〈 IPvS アクセス例〉 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


重要 

•セキュ U ティを確保ずるため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。パスワード 
は定期的に変更ずることをお奨めしまず。 

♦] 台の PC で複数の H .2 日4画像を表おしよラとした場合、 PC の性能により、画像び表おされない場合びあり 
ます。 

メモ 

•本機に同時にアクセスできるユーヴ'一は、 H . 264画像を受信しているユーヴーと JPEG 画像を受信している 
ユーヴーとを合計した最大14人まででず。ただし、「配信量制御（ビットレート)」、「1クライアントあたり 
のビットレート* *」の設定によっては、アクセスでさるユーヴー数び14人じ(下に制限される場合びありまず。 
アクセスでさる最大ユーヴー数14人を超えた場合は、アクセス超過メッセージび表示されまず。 「 H .2 日4」 
の「配信方式」を「マルチキャスト」に設定したとさ、 H .264 画像を受信している2人目じ(降のユーヴーは 
アクセス数にカウントされません。 

• rH .264 配信」 （*^21 ぺージ）を「加」に設定ずると、 H . 264画像び表示されまず。 「 Off 」 に設定ずると、 
JPEG 画像び表示されまず。 rH .2 日4配信」を ron 」 に設定した場合でを、 JPEG 画像の表おは巧能でず。 
しかしこの場合、 JPEG 画像の画像更新速度は最大已 fps に制限されまず。 

• JPEG 画像の画像更新速度はネットワークの環境、 PC の性能、被写体、アクセス数により遅くなることび 
ありまず。 

〈 JPEG 画像更新速度〉 

rH.264 配信」び rOnJ の場合 ：最大已 fps 

rH.264 配信」び roffj の場合 ：最大30 fps 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


ライブ画ページについて 



⑩⑩ ® 


- ® 


B 月るさ 

巧 （-) 標を巧 （+ ) 


0の旧面 
m 旧旧巧 


回醒回 


マルチスクリーン 


盟盟 


お像居 


DG-SP102 


DG - SP 1 02 


① [設定]ボタン※！ 

設定メニューを表おしまず。ボタンび緑色に変わり、設 
定メニューび表示されまず。 

⑨ [ライブ画]ボタン 

ライブ画ページを表おしまず。ボタンび緑色に変わり、 
ライブ画ページび表おされまず。 

③ [マルチスクリーン]ボタン 

設定メニューでマルチスク U —ン表示ずるカメラを設 
定ずると、 ] 画面で複数の画像を見ることびでさまず。 
(» 10ページ） 

④ [切換]ボタン 

[ H .264] ボタン 

:ボタン上の 「 H .264」 の文字び緑色に変わり、 
H . 264画像び表示されまず。設定メニューで 
「 H .264(1)」 の rH .264 配信」を「加」に設 
定ずると、 [ H .264] ボタンび表示されまず。 
(5^21 ページ） 

[ JPEG ] ボタン 

:ボタン上の 「 JPEG 」 の文字び緑色に変わ0、 
JPEG 画像び表示されまず。 


⑥ [解像度]ボタン 

このボタンは、 JPEG 画像び表おされているとさのみ表 

示されまず。 

[ VGA ] ボタン 

: 「 VGA 」 の文字び緑色に変わり、メインエ U ア 
の画像び VGA サイズで表示されまず。 

[ QVGA ] ボタン 

: 「 QVGA 」 の文字び緑色に変わり、メインエ U 
アの画像び QVGA サイズで表示されまず。 

[640 X 360] ボタン 

: [640 X 360] の文字び緑色に変わり、メイン 
エ U アの画像び640 X 360サイズで表示され 
まず。 

[320 X 180] ボタン 

: [320 X 180] の文字び緑色に変わり、メイン 
ェ U アの画像び320 X ] 8□サイズで表示され 
よ9 〇 


メモ 

• [ VGA ] [ QVGA ] ボタンは、「アスペクト比」 

の設定び「4:3」に設定されているとさのみ表 
示されまず。 

• [640 X 360] [320 X 180] ボタンは、「アス 
ぺクト比」の設定び「16:9」に設定されている 
とさのみ表示されまず。 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


⑥ [ズーム]ボタン 

[ XI ]ボタン： rxij の文字び緑色に変わ0、メインエ 
U アの画像びズーム（倍率） ] 倍で表示 
されまず。 

[ x 2] ボタン： rx 2 J の文きび緑色に変わり、メインエ 
1」アの画像びズーム（倍率）2倍で表示 
されまず。 

[ X 4] ボタン： rx 4 J の文字び緑色に変わ0、メインエ 
1」アの画像びズーム（倍率）4倍で表示 
されまず。 

⑦ [明るさ]ボタン※2 

[暗（一)]ボタン：画像び暗<な0まず。 

[標準]ボタン ：初期設定の明るさに戻りまず。 

[明 （ + )] ボタン：画像び明るくなりまず。 


メモ 

• I ；! 下の条件では、「明るさ」ボタンをク U ックし 
てを画像の明るさび変化しない場合びありまず。 
-屋外等明るい被写体を撮影した場合 
• 光量制限モードをフ U ッカレスに設定した場 

ム 

• 最長露光時間の設定を1/2000 sii (下に設定 
した場合 


⑥ カメラタイトル 

[基本]タブの「カメラタイトル」で入力したカメラタ 
イトルび表示されまず。ページ） 

⑨ 揺過年数警告表示ボタン 

製造してからの経過年数に応じて、本機の点検時期を 
点滅表示でお知らせしまず。 

6年目 ：ボタンをク U ックずると、消なしまず。 

]] 年目じ(降：ボタンをク U ックずると、点な表おに変 
わりまず。 

⑩ アラーム発生通知ボタン※2 

アラームび発生ずると、点滅表おしまず。ボタンをク 
U ックずると、表おび消えまず。2ページ） 

⑩を画面表おボタン 

画像び全画面で表おされまず（表おされる画面のアス 
ぺクト比は、モニターに合わせて調整されまず）。ライ 
ブ画ページに戻るには、 PC のキーボードの Esc ] キー 
を巧します。 


® ワンシヨットボタン 

ワンショット（静止画1枚）を取得し、その画像び別ウ 
インドウで表示されまず。画像上でちク U ックずると、 
ポップアップメニューび表示され、 「 Save 」 を選択ず 
ると、 PC に画像を保をでさまず。 

また、 「 Print 」 を選択ずると、プ U ンターに出力でさま 
す。 

⑩メインエリア 

カメラの画像び表示されまず。 

設定した「時刻表お形式」と「曰付表お形式」に従って、 
現在の曰時び表示されまず。 （* *^18 ページ） 

ズーム （倍率）び2倍、4倍のとさ、ライブ画ページの 
メインエ U ア内で、画ちの中むとしたい位置でク U ッ 
クずると、ク U ックした位置を中むとずるカメラ画像 
び表おされまず。 

アクセスレベルび「1.管理ち」に設定されている 
ユーヴーのみ操作でさまず。 

《2「ユーヴー認証」び「加」に設定的37ぺージ） 
されているときは、アクセスレベルび「1.管理ち」 
または「2.カメラ制御」に設定されているユーヴー 
のみ操作でさまず。 


メモ 

•アクセスレベルび低いユーヴーび操作ずると、 
一時的に画面上の表示び変わる場合びありまず 
び、カメラの動作には影響あ0ません。 

•画面上ではホイール操作でズーム動作び可能で 
ず。 

• PC によっては、撮影シーンび大きく変わる際に、 
画像の上下びずれて表おされることびありまず。 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


複数台のカメラの画像を見る 


複数台のカメラの画像を1つの画面（マルチスクリーン）で確認しまず。一度に4台（最大16台）までのカメラの 
画像を確認でさまず。マルチスク U —ンを使用ずるには、マルチスク U —ンで表示させるカメラの設定び必要でず。 
4台を]グループとして、最大4グループ（合計16台）まで登録ずることびでさまず。 （*^30 ページ） 


重要 

•] 己画面表示の場合、 PTZ カメラからの画像をパン•チルト-ズーム操作でさなくなりまず。 

• 4 画面表示の場合、 PTZ カメラからの画像のみパン•チルト•ズーム操作び可能でず。 PTZ カメラの対応機 
種、バージョンについては、付属 CD - ROM 内の「はじめにお読みください （ Readme ファイル)」をお読み 
<ださい。 

• マルチスク U —ンで表おされる画像は JPEG のみでず。音声は出力されません。 

•画像の表示中に本機の電源を切った場合やネットワークケーブルを抜いた場合は、ライブ画ページからマル 
チスク U —ンに移動ずることはでさません。 

♦ r アスペクト比」び「1日:日」に設定されているカメラをマルチスク U —ンで表示ずると、「アスペクト比」 

び「4:3」の表お枠に合わせて、縦に引き延ばした映像になりまず。 


LSTEP 1 J 

[マルチスクリーン]ボタンをク U ックしまず。 

-► カメラの画像び多画面（最大1日画面）で表示されま 
す。(下は4画面の場合でず。 



③ 


① 


①1画面表示にずるには、[ライブ画]ボタンをクリツ 
クしまず。 

⑨カメラタイトルをク U ツクずると、巧応ずるカメラ 
のライブ画像び、別ウインドウのライブ画ページに 
表示されまず。 
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i モード端末か 5 画像を見る 


巧ード端末からインターネットを経由して本機に接続し、本機の画像 （ JPEG 形式のみ）を表おしまず。 


重要 

♦認証ダイア□グび表おされた場合、ユーヴー名とパスワードを入力してください。ユーヴー名とパスワード 
の初期設定は政下になりまず。 

ユーヴー名： admin 
パスワード：1234已 

セキュ U ティのため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。 

メモ 

* i モード端末から本機の画像を見るには、あらかじめインターネットに接続ずるためのネットワーク設定び必 
要です。0^43ページ） 


[ STEP 1] 

巧ード端末で 「 http:// 本機の IP アドレス / i /」 または 
rhttp://DDNS サーパーに登録したホスト名. nmdns . 
net / i / J を入力し、ミ夫定ボタンを巧しまず。 



本機の画像び表示されまず。 


更新 


メモ 

♦ HTTP ポート番号び80から変更されている場合 
は、 「 http :// 本機の IP アドレ义ポート番号/ i /」 
を入力して、本機のポート番号を指定してくだ 
さい。 

• DDNS 機能を使用している場合は、 「 http :// 
DDNS サーバーに登録したホスト名 . nmdns . 
net / i / J を入力してください。 


• 認証ダイア□グび表おされたとさは、管理ちま 
たは一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを 
入力して<ださい。 i モード端末によっては、画 
面び切り換わるたびにノ（スワードの入力び必要 
になる場合びありまず。 

♦ユーヴー認証び 「 Off 」 の場合、ユーヴー名は 
「 admin 」 のみ有効でず。パスワードは設定した 
パスワードを入力して < ださい。 

• i モード端末によっては、画像のサイズび大さい 
場合に画像の表示びでさないことびありまず。 
その場合は、 「 JPEG 設定」の「画質」 （^21 ペー 
ジ）を低画質に近づけると表おされることびあ 
りまず。 

• お使いの i モード端末および契約プランによって 
はアクセスできない場合びありまず。 


更新 

[0] ボタンを巧ずか[回更新]にカーソルを移動して 
決定ボタンを巧しまず。 

^最新の画像び表ぉされまず。 
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アラーム発生時の動作について 


本機は];!下のアラームび発生ずると、設定に従いアラーム動作（アラーム発生にとをなラカメラ動作）を行いまず。 

アラームの 種類に ついて 

VMD アラーム：設定した VMD エ U アの画像に変化（動さ）び検出されると、アラーム動作を行いまず。 

《VMD (Video Motion Detector ) =動き検出、モーシヨンディテクター機能 
コマンドアラーム：ネットワークを経由して接続機器からの独自アラーム通知を受信ずると、アラーム動作を行い 
まず。 

アラーム発生時の動作について 

♦ライブ画ぺージにアラーム発生通知ボタンを表示ずるぺージ） 

アラームび発生ずると、「ライブ画」ページにアラーム発生通知ボタンび表示されまず。 


重要 

♦ r 状態通知間隔」 （* *^1 日ページ）を「定期 （30 s )」 に設定した場合、アラーム発生通知ボタンは30秒ごと 
に更新されまず。このため、アラーム発生後、ライブ画ページにボタンび表示されるまで、最大30秒の遅 
れび発生ずる場合びあ0まず。 


♦画像を自動的にサーバーへ送信ずる 

アラームび発生ずると、あらかじめ指定したサーバーへ画像び送信されまず。サーバーへ画像を送信ずる設定は、 
アラームページの[アラーム]タブ （5^32 ページ)、サーバーページの [ FT 円タブ （0^41 ページ）で行いまず。 

• E メールでアラーム 発生を通知ずる 

アラームび発生ずると、アラームの発生を知らせるメール（アラーム発生通知）を、あらかじめ登録してあるメー 
ルアドレスに送信しまず。アラームメールの送信先は4件まで登録ずることびでさまず。また、アラームメール送 
信時に静止画像を1枚添付して送信ずることちでをまず。アラームメールの設定は、アラームページの[通知]夕 
ブ （0^3 已ページ)、サーバーページの[メール]タブ0^40ページ）で行いまず。 

♦指定した IP アドレスにアラームび発生したことを通知ずるけち自アラーム通知） 

この機能は、弊社製機器（ネットワークディスクレコーダーなど）を使用ずる場合に有効な機能でず。「独自アラー 
ム通知」 を 「 On 」 に設定ずると、本機びアラーム状態であることを通知ずることびできまず。独自アラームの設定 
は、アラームページの[通知]タブで行いまず。 （0^3 日ページ） 
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FTP ヴーノて一に画像を送信する 


FTP サーバーに接続し画像を送信しまず。 LU 下の設定を行ラと、アラーム発生時や指定した時間間隔ごとに、撮影 
した画像を FTP サーノ（一へ送信でさまず。 


重要 

• FTP サーノ（一に画像を送信ずる場合、 FTP サーノ（一に□グインできるユーヴーを制限ずるため、 FTP サーバー 
にユーヴ'一名とパスワードを設定してください。 


アラーム発生時に画像を送信ずる（アラーム画像送信） 

アラーム発生時に FTP サーバーへ画像を送信しまず。アラーム画像を FTP サーバーへ送信ずるには、あらかじめ設 
定び必要でず。 

FTP サーバーの設定は、サーバーページの [ FT 円タブで行いまず。 （0^41 ページ） 

アラーム画像送信を行ラかどラか、送信画像に関ずる設定は、アラームページの[アラーム]タブで行いまず。 （5^ 
32ぺージ） 


メモ 

• ネットワークの回線速度または状態によっては、設定した枚数を送信でさないことびありまず。 


指定した時間間隔で画像を送信ずる（定期送信） 

時間間隔を指定して定期的に画像を送信しまず。画像を送信ずるには、あらかじめ設定び必要でず。 

送信先の FTP サーバーの設定は、サーバーページの [ FT 円タブで行いまず。 （0^41 ページ） 

FTP 定期送信を行ラかどラか、送信画像とスケジュールの設定は、ネットワークページの [ FTP 定期]タブで行い 
ます。（政48ページ） 


メモ 

• ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信できないことびありまず。 

•アラーム画像送信と定期送信を同時に設定ずると、アラーム画像送信び優先されまず。このため、アラーム 
び頻繁に発生ずると、定期送信で設定した間隔で画像び送信されないことびありまず。 
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ネツトワークセキュリティについて 


本機に装備されているセキュリティ機能 

本機には、 LU 下のセキュ U ティ機能び装備されていまず。 

①ユーヴー認証/ホスト認証によるアクセスの制限 

ユーヴー認証/ホスト認証の設定を 「 On 」 にずると、カメラにアクセスずるユーヴーを制限ずることびでさまず。 
(防37、38ぺージ） 

⑨ HTTP ポートの変更によるアクセスの制限 

HTTP ポート番号を変更ずることで、ポートスキャニングなどの不正アクセスを防止でをまず。 （5^44 ページ） 


重要 

•画像データ、認証情報（ユーヴー名、パスワード)、アラームメール情報、 FTP サーバー情報、 DDNS サーバー 
情報などびネットワーク上で漏えいずる可能性びありまず。ユーヴー認証で、アクセス制限ずるなどの対策 
を実施して < ださい。 

♦管理ちで本機にアクセスしたあとは、セキュ U ティ強化のため、必ずずベてのブラウヴーを閉じてください。 
♦管理者のパスワードはセキュ U ティ強化のため、定期的に変更してください。 

メモ 

♦同じ IP アドレスの PC から30秒間に8回な上、ユーヴー認証に失敗（認証エラー）した場合は、しばらくの間、 
本機にアクセスでさなくなりまず。 
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PC か 5 設定メニューを表示ずる 


カメラの設定は設定メニューで行いまず。 


重要 

♦設定メニューはアクセスレベルび「1.管理ち」のユーヴーのみ操作でさまず。アクセスレベルの設定方法に 
ついては、37ページをお読みください。 


表示のしかた 


町 EP 1 」 

ライブ画ページを表示しまず。 （5^8 ページ) 


LSTEP 吕」 

ライブ画ページの[設定]ボタンをク U ックしまず。 
^ユーヴー名とパスワードの入力画面び表示されまず。 

security dir のサーバ—192.168 D.10 じはユーザーるとバスワードカ化要 
です。 

置ち:このサーバーは、ユーザーるとバスワードをち全ではないちまで送信 
f ることを要ホしています（舌をな掉病をほわないる本的な i 忍 i 正)。 

ュづ一る(曲 C - 

バスワ—阿む 

り W 巧'3釋訟お す 就 巧 


0K I Q キサン t ル 



町 EP 3」 

ユーヴー名とパスワードを入力し、 [0 K ] ボタンをク 
U ツクしまず。 



security dir のサイト192.168 D.10 にはユーザーるとバスワ—ドび'必要 
です。 


f 蓋とこ纖紋 y ?!; 難驟據議為驚舊蕊愧信 


ュづ-る(ぶ 巧 

バスワ—阿む 

口巧でド' Ft 訟暖 f る巧)' 


0K II キサン t ル 


^設定メニユーび表おされまず。 

本メニューについての詳細は、] 7ページをお読みく 
ださい。 
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PC か 5 設定メニューを表示する（つづき) 


操作のしかた 



LSTEP 1 」 

画面左側のメニューボタンをク U ックして、設定ペー 
ジを表おしまず。 

ページび複数のタブで構成されている場合は、各タブ 
をク1」ツクしまず。 


LSTEP 2 J 

設定ページの各項目を入力しまず。 


LSTEP 3 J 

入力び終了したら、[設定]ボタンをク U ックして入力 
内容を確定しまず。 


重要 

•[設定]、[登録]ボタンびページ内に複数ある場合は、項目ごとに[設定]、[登録]ボタンをク U ックして 
<ださい。 

<例> 



A 


A- 


B 


B. 


A 欄の項目の設定び I 終了したら、 A 欄の下の[設定]ボタン （ A -1) をク U ックしまず。 

A 欄の下の[設定]ボタン （ A -1) をク U ックしないと、設定内容び確定されません。 

上記と同様に封圈の項目の設定び終了したら、 B 欄の下の隱恩ボタン旧- 1) をク U ックしまず。 
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PC か 5 設定メニューを表示する（つづき) 


設定 メニューの 画面に ついて 


① [設定]ボタン 


③ [ライブ画]ボタン 


③ [基本]ボタン 

④ [カメラ]ボタン 

⑤ [マルチスクリーン]ボタン 
⑧ [アラーム]ボタン 


⑦ [ユーザー管理]ボタン 

⑧ [サーバー]ボタン 

⑨ [ネットワーク]ボタン 

⑩ [スケジュール]ボタン 
⑩ [メンテナンス]ボタン 

⑩ [ヘルプ]ボタン — 



⑩ カメラタイトル 


® 設定ページ 


① [設定]ボタン 

設定メニューを表おしまず。 

⑨ [ライブ画]ボタン 

ライブ画ページを表おしまず。 

③ [昼本]ボタン 

基本ページを表おしまず。基本ページでは、日時や力 
メラタイトルなどの基本設定を行いまず。 (^1 8ぺージ） 

④ [カメラ]ボタン 

カメラページを表おしまず。カメラページでは、 

JPEG / H .264 画像の画質-解像度などカメラに関ず 
る設定を行います。 

(陳20ページ） 

⑥ [マルチスクリーン]ボタン 

マルチスク U —ンページを表おしまず。マルチスク U — 
ンページでは、マルチスク U —ンで表示ずるカメラを 
登録しまず。ページ） 

⑥ [アラーム]ボタン 

アラームページを表おしまず。アラームページでは、ア 
ラーム発生時のアラーム動作や VMD エ U アの設定、ア 
ラーム通知に関ずる設定を行いまず。ページ） 

⑦ [ユーザー管理]ボタン 

ユーヴー管理ページを表おしまず。ユーヴー管理ペー 
ジでは、本機にアクセスずるユーヴーや PC を制限ずる 
認証登録を行いまず。（》38ページ） 

⑥ [ヴーバー ] ボタン 

サーバー ページを表おしまず。 サーバー ページでは、本 
機びアクセスずる メールサーバーと FTP サーバー、 

NTP サーノ（一に関ずる設定を行いまず。 （*^41 ページ） 


⑨ [ネットワーク]ボタン 

ネットワークページを表おしまず。ネットワークペー 
ジでは、本機のネットワークに関する設定や DDNS 
(Dynamic DNS)、SNMP (Simple Network 
Management Protocol )、 FTP (File Transfer 
Protocol ) 定期送信に関ずる設定を行いまず。 

(政 '44 ぺージ） 

⑩ [スケジュール]ボタン 

スケジュールページび表示されまず。スケジュールペー 
ジでは、 VMD 検出許可、画像公開許可を行ラスケジュー 
ルを設定しまず。已1ページ） 

⑩ [メンテナンス]ボタン 

メンテナンスページを表おしまず。メンテナンスペー 
ジでは、システム□グの確認やソフトウエアバージョ 
ンアップ、本機の設定内容の初期化などを行ラことび 
でさまず。（陳已2ページ） 

⑩ [ヘルプ]ボタン 

ヘルプページを表示しまず。已已ページ） 

⑩ カメラタイトル 

現在設定しているカメラタイトルを表おしまず。 

® 設定ページ 

各設定メニューのページを表おしまず。メニューによつ 
ては、複数のタブで構成されているページをありまず。 
下線びついている項目をク U ックずると、該当のへル 
プページび表示されまず。 
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本機の基本設定を巧う[基本] 


基本ページでは、カメラタイトルや日時設定に関ずる設定を行いまず。 


基本設定を行う[基本] 


き本ページの磨本]タブをク U ックしまず。的設定メニューの表示•操作のしかた：]已、 ] 6ページ) 
ここでは、カメラタイトルおよび日時などの設定を行いまず。 



[カメラタイト J レ] 

本機の名称を入力しまず。入力後、[設定]ボタンをク 
U ックずると、入力した名称び画面上部に表示されま 
す。 

入力巧能文字数：〇〜20文字 
初期設定： DG - SP 102 

[日時] 

現在の曰付時刻を入力しまず。「時刻表お形式」で「12 h 」 
を選択した場合は、 「 AM 」 または 「 PM 」 を選択しまず。 
設定可能範囲： 2010/01/01 00:00:00〜 

203已 /] 2/3] 23:已9:已9 


重要 

•システム運用において、より正確な時刻設定び 
必要な場合、 NTP サーノ（一を使用してくださし、。 
(防42ぺージ） 


[時刻表示お式] 

時刻の表示方法を24 h / ] 2 h / Off から選択しまず。 
旧尉は、この設定にあわせて入力してください。日 
付時刻を表おしない場合は、 roff 」 に設定してください。 
初期設定： 24 h 


[曰付表示形式] 

曰付の表お形式を選択しまず。「曰時」を「2010年4 
月]曰 ] 3時10分00秒」に設定した場合、それぞれ 
の表示形式は次のよラになりまず。 


DD / MM/YYYY 

MM / DD/YYYY 

DD / Mmm/YYYY 

YYYY / MM/DD 

Mmm / DD/YYYY 


01/04/2010 13:10:00 
04/01/2010 13:10:00 
01 / Apr / 201013:10:00 
2010/04/01 13:10:00 
Apr /0 1/2010 13:10:00 


初期設定： YYYY / MM/DD 


[サマータイム] 

サマータイムを使巧するかどうかを In / Out で設定し 
まず。サマータイムを使用ずる地域で設定します。 

In :時刻をサマータイムにしまず。時刻表おに「*」 
び表示されまず。 

Out :サマータイムを解除しまず。 

初期設定： Out 

[画面内文字表示] 

画像上に文字列を表示ずるかどラかを On / Off で設定 
しまず。 

「加」に設定ずると、 r 画面内文字 （ A 〜 Z 、 〇〜日、 
カナ)」で入力した文字列び、「表示位置」で選択した 
位置に表おされまず。 

初期設定： Off 
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本機の基本設定を行ラ[基本](つづさ) 


[画面内文字 （ A 〜 Z 、 〇〜9、カナ)] 

画像内で表おずる文字列を入力しまず。 

入力巧能文字数： 0〜] 6文字 

入力可能文字： 0〜日（半角)、 A 〜 Z (半角、大文字)、 
全角カナ、半角記号（！”#$%&’（） 

初期設定：なし（空白） 

廣示位置] 

ライブ画ページの画像内で、日時と画像内に表示され 
る文字列を表示ずる位置を還択しまず。 

左上：画面内の左上に表おしまず。 

左下：画面内の左下に表おしまず。 

ち上：画面内のち上に表おしまず。 

ち下：画面内のち下に表おしまず。 

初期設定：左上 

[明るさ状態表示] 

明るさ調整時にライブ画ページの画像内に明るさ状態を 
表おするかどラかを On / Off で設定しまず。 

初期設定： On 

[ランプ表示] 

LU 下のランプの点打/消灯を選択しまず。動作状態を 
ランプで確認したいときは、「点打」を選択しまず。 
通常は「消打」を選択し、ランプを消灯しまず。 

•電源ランプ 
• U ンクランプ 
♦アクセスランプ 
初期設定：点打 


メモ 

•電源ランプ（緑色） 

:本機の電源び On になると点なしまず。 

• U ンクランプ（憧色） 

:接続機器と通信巧能になると点なしまず。 
•アクセスランプ（緑色） 

:ネットワークにアクセスしているとさに点灯 
します。 


[状態通知間隔] 

本機の状態を通知ずる間隔をじ(下から選択しまず。 

本機の状態に変化びあったとさは、ライブ画ページに、 
アラーム発生通知ボタンを表示して、知らせまず。 

定期 （30 s ) : 30秒ごとに状態を更新し、通知しま 
ず。 

U アルタイム：状態に変化びあった場合に通知しま 
ず。 

初期設定：リアルタイム 


メモ 

•ネットワークの環境によっては、通知び遅れる 
場合びありまず。 


[状態通知受信ポート番号] 

「状態通知間隔」を「リアルタイム」に設定している場 
合のみ、状態を通知ずる通知先の受信ポート番号を入 
力しまず。 

設定でさないポート番号については、ヘルプ画面を参 
照してください。 

設定可能ポート番号：]〜6已已3已 
初期設定： 3 ] 004 

[プラグインソフトウェアの自動インス I ^ール] 

表お巧プラグインソフトウェアを本機からインス I 
ルするかどラかを設定しまず。 

許巧する ：表示用プラグインソフトウェアを本機 

から PC へ自動的にインス I ルしま 
ず。 

許巧しない：表示用プラグインソフトウェアを本機 
からインス!-ールできません。 
初期設定：許可する 


重要 

•表示用プラグインソフトウェア 「Network 
Camera View 4引びインストールされていな 
い PC では、画像の表示を行えません。 

•プラグインソフトウェアのインス I -ール回数は、 
本機ブラウヴメニュー画面のメンテナンスペー 
ジの[バージョンアップ]タブで確認でさまず。 
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画像に関する設定を行う[カメラ] 


カメラページでは、 JPEG 画像、 H . 264画像の設定や、画質に関ずる設定を行いまず。 
カメラページは、 [ JPEG / H .264] タブ、[画質]タブで構成されていまず。 


アスぺクト比を設定ずる [ JPEG / H .2 目 4] 


カメラぺージの [ JPEG / H .2 日 4] タブをク U ックしまず。設定メニューの表示•操作のしかた：1已、 ] 6ぺージ) 



[アスぺクト比] 

アスぺクト比を4:3 / ] 己:9のどちらかに設定しまず。 
初期設定： 4:3 


メモ 

♦弊社の他の i - PRO シ U - ズでは、特に明記され 
ていない限り、「16:9」には対応しておりませ 
んに010年10月現沿。 

•画質調整機能は、「アスペクト比」を「16:日」 

に設定していてち、アスペクト比4:3の画角を 
対象に動作しまず。また、逆光補正 （ BLC ) 機 
能のマスクエリアは、「アスペクト比」び「4:3」 
の場合のみ設定ずることびでさまず。マスクエ 
U アを設定後、「16:9」に変更した場合は、マ 
スクェ U アの設定は保持されまず。 


JPEG 画像を設定ずる [ JPEG / H .2 目 4] 


カメラページの [ JPEG / H .2 日 4] タブをク U ックしまず。 



設定メニューの表示•操作のしかた：1已、] 6ページ) 


■JPEG 

ここでは、「画像更新速度*」、「解像度」、「画質」を設定 
しまず。 H . 2日4画像に関ずる設定については21ページ 
をお読み < ださい。 


メモ 

• rH .264 配信」を ron 」 に設定して、「*」付き 
の値を設定ずると、設定した値よりを画像更新 
速度び低下ずることびありまず。 


[画像更新速度つ 

JPEG 画像を更新ずる速度をじ(下から選択しまず。 
0. 1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / 
]fps / 2 fps / 3 fps / 5 fps / 6 fps * / 
10 fps * / 1 已 fps */30 fps * 

初期設定：已 fps 


20 










画像に関する設定を行う[カメラ](つづき) 


[解像度（巧期表示)] 

ライブ画ページで JPEG 画像を表示ずる際、最初に表示 
する画像の解像度を政下から選択しまず。 

♦ r アスペクト比」び「4:3」に設定されている場合 
QVGA / VGA 

• r アスペクト比」び「16:日」に設定されている場合 
320 X 180/640 X 360 

初期設定 ： VGA 


陋團 

JPEG 画像の画質を設定しまず。 

0最高画質/]高画質/2/3/4/5標準/6/ 
7/8/9低画質 
初期設定：5標準 


H -264 画像に関する設定を行う [ JPEG / Hi 264] 


カメラぺージの [ JPEG / H .2 日 4] タブをク U ックしまず。的設定メニューの表示•操作のしかた：1已、 ] 6ぺージ) 
ここでは、 H .2 日4画像の「1クライアントあたりのビットレート*」、「解像度」、「画質」などを設定しまず。 

JPEG 画像に関ずる設定については20ページをお読みください。 



■ H .264 (1)• H . 吕巨4 ( 吕） 

[ H .2 巨4配信] 

H .264 画像を配信ずるかどうかを加/ Off で設定しま 


On : H . 264画像を配信しまず。 
Off : H . 264画像を配信しません。 
初期設定： On 


す。 
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画像に関する設定を行う[カメラ](つづき) 


メモ 

•「 H .264(1)」 の 「 H .2 日4配信」を 「 On 」 に設 
定した場合は、ライブ画ページで H .264 画像と 
JPEG 画像の両方を表おずることびでさまず。 

•「 H '264(1)」 および 「 H '264(2)」 の 「 H '264 
配信」を共に 「 On 」 に設定した場合は、その他 
接続機器を巧いてそれぞれの設定で H .264 画像 
を閲覧でさまず。 

•「 H .264(1)」 または 「 H . 264(2)」の 「 H .264 
配信」を 「 On 」 に設定した場合は、 JPEG 画像 
の画像更新速度び低下ずることびありまず。 


[インターネットモード (over HTTP )] 

H .264 画像をィンターネット経由で配信ずる場合に選 
おします。ブ□ー ドバンドルーターの設定を JPEG 画像 
配信時と同じ設定のままで H .264 画像を配信ずること 
びでさまず。 

On : HTTP ポートを使用して H . 264画像を配信しま 
す。 HTTP ポート番号の設定については44ぺ一 
ジをお読み < ださい。 

Off : UDP ポートを使用して H . 2日4画像を配信しま 
す。 

初期設定： Off 


メモ 

• ronj に設定ずると、配信方式は「ユニキヤス 
卜（ポート番号設定：オート)」に制限されまず。 

• rOnJ に設定ずると、 H . 264画像び表おされる 
までに数秒かか0まず。 

• ronj に設定ずると、本機に同時にアクセスず 
るユーヴー数などによっては、 H .264 画像び表 
おされない場合びありまず。 

• rOnJ に設定ずると、 IPv 4 アクセスのみに制限 
されます。 

•「 H .264(1 )」と 「 H . 264(2)」のどちらかで 「 On 」 
に設定ずると、アクセスでさるユーヴー数び] 0 
人じ(下に制限されまず。 


[解像度] 

H . 264画像の解像度を攻下から選択しまず。 

• r アスペクト比」び「4:3」に設定されている場合 
QVGA / VGA 

♦ r アスペクト比」び「16:日」に設定されている場合 
320 X 180/640 X 360 

初期設定 ： VGA 


旧己信モード] 

H .2 己4画像を固定ビットレート/フレームレート指定 
のどちらかに設定しまず。 

固定ビットレート 

: H . 264画像を「1クライアントあたりのビッ 
トレート* *」で設定したビットレートで配信し 
ます。 

フレームレート指定 

: H . 264画像を「フレームレート*」で設定し 
たフレームレートで配信しまず。 

巧期設定：固定ビットレート 


メモ 

•「配信モード」を「フレームレート指定」に設定 
すると、接続可能なユーヴー数びかな<なるこ 
とびありまず。 


[フレームレート*] 

H . 2己4画像のフレームレートをじ(下から設定しまず。 
1 fps /3 fps / 已 fps .已 fps */ ] 0 fps 
] 已 fps * / 20 fps * / 30 fps * 

初期設定： 30 fps * 


メモ 

• r 配信モード」で「フレームレート指定」を選択 
したとさのみ設定でさまず。 

•「フレームレート*」は、「1クライアントあたり 
のビットレート*」と連動しまず。「*」付さの値 
を設定した場合は、設定した値よりもフレーム 
レートび低下ずることびあ0まず。 


[1 クライアントあたりのビットレート*] 

1クライアントに巧ずる H . 264ビットレートをじ(下方、 
ら選択します。 

64 kbps / 128 kbps * / 2已日 kbps * / 

384 kbps ソ已] 2 kbps * / 768 kbps ソ 
1024 kbps ソ]已36 kbps * / 2048 kbps ソ 
3072 kbps * / 4096 kbps * / 制限なし* 
初期設定：]已3日 kbps * 

※制限なし*は「配信モード」で「フレームレート指 
定」を設定時のみ 
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画像に関する設定を行う[カメラ](つづき) 


メモ 

• H . 2日4ビットレートは、ネットワークページの 
[ネットワーク]タブにある r 配信量制御（ビッ 
トレート)」と連動します （5^44 ページ)。「*」 
付さの値を設定した場合は、設定した値よりち 
ビットレートびな下ずることびあ0まず。 

• r 制限なし*」に設定ずると、 H . 264画像にアク 
セスでさるユーヴー数び1人に制限されまず。 

•「 H .264(1)」 と rH .264 に)」の両ちを「制限 
なしに設定ずることはでさません。 


陋質] 

H .264 画像の画質を LU 下から還択しまず。 

画質優先/標準/動さ優先 
初期設定：標準 


メモ 

• r 配信モード」で個定ビットレーりを選択し 
ているとさのみ設定でさまず。 


[リフレッシュ間隔] 

H . 264画像を U フレッシュずる間暗（ I フレーム間暗： 

0.2 〜已秒）を政下から選択しまず。 

ネットワーク環境でエラーび多い場合は、リフレッシュ 

間隔を短<設定ずると画像の乱れびかなくなりまず。た 

だし、画像の更新速度びな下ずることびありまず。 

0.2 S / 0.33 s / o ' 已 S/1 S/2S/3S/ 

4 S / 已 S 

初期設定： 3 S 

田己信方式] 

H .264 画像の配信方式を政下から選択しまず。 

♦ユニキャスト（ポート番号設定：オート）： 

] 台のカメラに最大14人まで同時にアクセスでき 
ます。本機から画像を送信ずる場合、 r ユニキャス 
トポート番号」び自動的に設定されまず。ネット 
ワーク内で使巧ずる場合など、 H .264 画像を配信 
ずるポート番号を固定ずる必要のない場合は、「ユ 
ニキャスト（ポート番号設定：オート)」に設定ず 
ることをお勧めしまず。 

•ユニキャスト（ポート番号設定：マニュアル）： 

1台のカメラに最大14人まで同時にアクセスでき 
ます。カメラから画像を送信ずる場合、「ユニキャ 
ストポート番号」を手動で設定ずる必要びありま 
ず。 


インターネット経由で H . 264画像を配信ずる場合、 
ブ□ー ドバンドルーター（じ(下、ルーター）に設 
定ずる通信許可ポート番号を固定して使用して< 
ださい （0^44 ページ)。詳しくは使用ずるルーター 
の取扱説明書をお読み< ださい。 

•7 ルチキャスト： 

1台のカメラに人数の制限なしに同時にアクセスで 
さまず。マルチキャストで H . 264画像を送信ずる 
場合は、「マルチキャストアドレス」、「マルチキャ 
ストポート番号」、「マルチキャスト TTL / 

H 叩 Limit 」 を入力します。 

※最大同時アクセス数については、7ページをお読みく 
ださい。 

初期設定：ユニキャスト（ポート番号設定：オート） 

[ユニキャストポート番号]※1 

ユニキャストポート番号（本機から画像を送信ずると 
さに使用）を入力しまず。 

設定可能ポート番号：] 024〜已〇000 
(偶数のみ設定可能） 

初期設定： 

H .264(1) : 32004 
H .264(2) : 32014 

[マルチキャストアドレス]※吕 

マルチキャストの IP アドレスを入力しまず。 

指定した IP アドレスに画像を送信しまず。 

IPv 4 設定可能範囲： 224.0 .0.0 〜 

239.2已已 .2 已已 .2 已已 

IPv 己設定巧能範囲： FF から始まるマルチキャストアド 
レス 

初期設定 

H .264(1) : 239.192 .0.20 
H .264(2) : 239.192 .0.21 


メモ 

•使用可能なマルチキャスト IP アドレスをご確認 
のラえ入力して < ださい。 


[マルチキャストポート番号]※2 

マルチキャストポート番号（本機から画像を送信ずる 
ときに使用）を入力しまず。 

設定可能ポート番号：] 024〜已〇000 
(偶数のみ設定可能） 

初期設定： 37004 
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画像に関する設定を行う[カメラ](つづき) 


[マルチキャスト TTL / HOPLim け]※2 

マルチキャストの TTL / HOPLimit 値を入力しまず。 
設定可能値：]〜2已4 
初期設定：1己 


重要 

•インターネット経由で H . 2日4画像を配信ずる場 
合は、プ□キシサーバーやファイアウォールな 
どの設定によっては、配信画像び表おされない 
ことびありまず。この場合は、ネットワーク管 
理者にお問い合わせください。 

•複数の LAN カードび入っている PC を使用して 
マルチキャスト画像を表示ずる場合は、受信で 
使用しない LAN カードを無効にしてください。 


《 ] 「配信方式」の「ユニキャスト（ポート番号設定: 
マニュアル)」び選択されている場合、ユニキャ 
ストポート番号を設定ずる必要びありまず。 

《2 「配信方式」の「マルチキャスト」び選択されて 
いる場合、マルチキャスト IP アドレスを設定ずる 
必要びあ0まず。 


画質とプライバシーゾーンを設定ずる[画質] 

カメラページの[画質]タブをク U ックしまず。設定メニューの表示.操作のしかた：]已、 ] 6ページ） 

各項目の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、詳細設定画面び別ウインドウで表おされまず。[画質]タブ 
に表示されている画像を見なびら、詳細設定を行いまず。 

画質調整、プライバシーゾーンの設定について政下に説明しまず。 



陋質調壁] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、画質に関 
する設定画面び表示されまず。設定画面は別ウインド 
ウで表示されます。已ページ） 


[プライバシーゾーン] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、プライバ 
シーゾーンに関ずる設定画面び表示されまず。 

(陳29ページ） 
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画像に関する設定を行う[カメラ](つづき) 


画質の調壁を巧ラ（画質調舊画面） 

カメラページの[画質]タブで、「画質調整」の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックしまず。 （* *^24 ページ） 

画質の設定は別ウインドウで表おされた設定画面で行いまず。値を変更ずると、[画質]タブに表示されている画像 
にち、変更した内容び反映されまず。 


重要 

• JPEG / H .2 己4のアスペクト比び「1己:日」に設定されている場合、下図のように4:3のアスペクト比の画 
像から切り出して表示していまず。そのため、画質調整機能は、アスペクト比を「1己:日」に設定している 
場合でち、表示されていないェ U アの明るさの影響を受けまず。 


アスペクト比「4:3」の画像一 



アスペクト比 ri 6:9 J で表示されないエリア 


アスペクト比「16:9」の画像 
(「4:3」か6の切り出しによって表示) 



I ；暗部補正] 

暗部補正機能を有効にずるかどラかを On / Off で設定 
しまず。暗部補正機能を使用すると、画像の暗い部分 
をデジタル画像処理によつてより明るくずることびで 
さまず。 

On :暗部補正機能を有効にしまず。 

Off :暗部補正機能を停止しまず。 

初期設定： Off 


重要 

•「暗部補正」を 「 On 」 に設定ずると暗い部分の 
ノイズび増えることびあ0、また暗い部分と明 
るい部分の境界付近び、他の暗い部分-明るい 
部分よりち暗く、または明るく表おされること 
びありまず。 
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画像に関する設定を行う[カメラ](つづき) 


瞄光補正 （ BLC )] 

逆光補正 （ BLC ) 機能を有効にずるかどうかを On / 
Off で設定しまず。 

逆光補正機能は、画像のより明るい部分をマスクエ U 
アとして設定することで逆光を補正しまず。 

On :マスクエ U アび自動で設定されまず。 

Off :マスクエ U アは自動で設定されません。マスク 
エリアを手動で設定ずる必要びありまず。 
初期設定： Off 

[マスクエリア] 

「逆光補正旧 LC )」 を r □刊に設定ずると、画像の明 
るい部分にマスクをかけて、逆光を補正でさまず。 
マスクエ U アの設定方法については、28ページをお読 
みください。 

[光量制御モード] 

光量制御を行ラモードをじ(下から選択しまず。 

フ1」ッカレス（已0 Hz ) 

フ U ッカレス （60 Hz ) 

:照明による画面のちらつさ（フリッカー）を自 
動補正します。地域によって已〇 Hz / 60 Hz 
を使い分けまず。 

ELC (最長露光時間） 

:シャッター速度を最長露光時間までの範囲で巧 
変させ、自動的に明るさ制御を行いまず。 

ELC (1/30 S ) /ELC (3/100 s ) / 

ELC (3/120 S ) /ELC (2/100 s ) / 

ELC (2/120 S ) / ELC (1/100 s ) / 

EL 巳 （1/120 S ) / ELC (1/2 已 Os ) / 

ELC (1/ 已〇 Os ) / ELC (1/1000 s ) / 

ELC り/2000 s ) / ELC (1/4000 s ) / 

ELC (1/8000 s ) 

初期設定 ： ELC (1/30 s ) 


メモ 

•最長露光時間を短くずる（〜 1/8000) と、動 
さの速い被写体でちぼけに<<な0まず。 

•最長露光時間を短<ずると、感度び落ちまず。 
•最長露光時間の設定によっては、フ U ツカーか 
発生する場合びありまず。 

フ1」ツカーび発生した場合、 

電源周波数び已〇 Hz の場合は、3/100 S 、 

2/1 00 s 、 1/100 S . 

電源周波数び 60 Hz の場合は、 3/120 S 、 
2/]20 S 、 ]/120 S 、 


に設定ずると改善されまず。さらにフ U ツカー 
び残る場合はフ U ツカレス設定にしてください。 
• フ U ツカレス設定においてを、非常に明るい照 
明下ではフ U ツカーび発生ずる場合びありまず。 
また、「明るさ」ボタンで画面を暗く設定ずると 
フ U ツカーび発生しやずくなりまず。 

•フリツカレス設定、 ELC (1/2000 S ) LU 下の 
設定では、「明るさ」ボタンをク U ツクしてち画 
面の明るさび変化しない場合びありまず。 

• フ U ツカーび発生した場合は、じ(下の方法によ 
りフ U ツカーび軽減される場合びありまず。 

• カメラの向きを変えて被写体の明るさを抑え 
る 

•「明るさ」ボタンをより明るく設定ずる 


[ゲイン] 

ゲインの調節方法をじ(下から還択しまず。 

On ( High ) / On ( Mid ) / On ( Low ) 

:被写体の照度び暗くなると、自動的にゲインび 
上び0画面を明るくしまず。0内の High / 
Mid / Low はゲインのレベルでず。 

Off :ゲインを常に固定した状態で撮影しまず。 

巧期設定： On ( High ) 

[才ートス □ —シャツター ] 

オートス□ーシャツターは、 M 0 S の蓄積時間を調整し 
て電モ感度アツプを行いまず。 

設定でさる値は LU 下のとおりでず。 

Off (1 /30 s ) /最大2/30 s /最大3/30 s / 
最大4/30 s /最大8/30 s 
巧期設定： Off (1/30 S ) 


重要 

• r 才ートス□—シャッター」を設定ずると、フレー 
ムレートび下び 0 まず。 また、画像内にノイズ 
および白い点（傷）び見える場合びありまず。 

メモ 

•「最大8/30 S 」 に設定ずると、8倍までの間で 
自動的に電モ感度を上げまず。 

•「ゲイン」を r □刊に設定した場合や、 ELC 撮 
長露光時間）を1/301^^^外の設定にした場合は、 
才ートスローシャツターび Off (1/30 S ) に設 
定されます。 
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画像に関する設定を行う[カメラ](つづき) 


[簡易白黒切換] 

白黒画像とカラー画像の切り換え方法を LU 下から選択 

しまず。 

Off :カラー画像び選択されまず。 

Auto :カメラの周囲の明るさ（照度）び約4 IX じ （ 
下で白黒映像に切り換えまず。 

初期設定： Off 

[ホワイトバランス] 

ホワイトバランスの調節方法を LU 下から選択しまず。 

R ボ U ューム（ホ色の調節）または B ボ U ューム（青色 

の調節）で白の色合いを調節しまず。 

ATW 1 :自動色温度追尾モードに設定しまず。カメラ 
び光源の色温度を継続的に確認し、ホワイト 
バランスを自動調節しまず。動作範囲は約 
2700 K 〜白000 K でず。 

ATW 2 :ナト U ウム灯下での自動色温度追尾モードに 
設定しまず。ナト U ウム灯下でカメラびホワ 
イトバランスを自動調整しまず。動作範囲は 
約2000 K 〜6000 K でず。 

AWC :自動ホワイトバランスコント□-ルモードに 
設定しまず。光源び固定されるため、光源び 
変化しない場所での撮影に適していまず。動 
作範囲は約2000 K 〜] 0000 K でず。 

初期設定： ATW 1 


メモ 

• LU 下の条件に該当ずる場合は、巧実に色を再現 
できないことびありまず。この場合は 「 AWC 」 
に設定してください。 

• 大部分び濃い色の被写体 
• 抜けるよラな青空および夕暮れ時の太陽 
-照度び低<ずざる被写体 
•「 AWC 」 を選択した場合は、[設定]ボタンをク 
U ツクして<ださい。 


旧ボリユーム] 

画像のホ色を調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、赤色は濃くなりまず。 
カーソルを「一」方向に動かずと、赤色は薄<な0まず。 
[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻り 
ます。 

初期設定：128 


[己ボリューム] 

画像の青色を調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、青色は濃<な0まず。 
カーソルを「一」方向に動かずと、青色は薄<な0まず。 
[リセット]ボタンをク1」ックずると、初期設定に戻り 
まず。 

初期設定：] 28 

[デジタル•ノイズ-リダクション] 

デジタルノイズ U ダクション機能を使巧ずると、低照 
度時、自動的にノイズを低減しまず。ここでは、デジ 
タルノイズ U ダクションの効果のレベルを Hi 邑 h / Low 
で設定しまず。 

High :効果大でずび、残像び多<な0まず。 

Low :効果ルでずび、残像は少なくなりまず。 
初期設定 ： High 

[ク□マレべル] 

ク□マレべル（色の濃さ）を調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、色は全体に濃くな 
りまず。カーソルを「一」方向に動かずと、色は全体 
に薄くなりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、 
初期設定に戻0まず。 

初期設定：128 

[アパーチャレベル] 

アパーチャレベル（輪郭補正）を調節しまず。 
カーソルを「+」の方向に動かずとシャープな画像に 
なり、「一」の方向に動かずとソフトな画像になりまず。 
[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻り 
まず。 

初期設定：]6 

[ペデスタルレベル] 

カーソルを動かして画像の黒レベルを調節しまず。 
カーソルを「+」方向に動かずと、画像は明るくなり 
ます。力ーソルを「一」方向に動かずと、画像は暗く 
なりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期 
設定に戻りまず。 

初期設定：128 

[閉じる]ボタン 

画質調整画面を閉じまず。 
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画像に関する設定を行う[カメラ](つづき) 


マスクエリアを設定ずる 

r 逆光補正 （ BLC )」 を 「 Off 」 に設定 （0^26 ページ）ずると、画像の明るい部分にマスクをかけて、逆光を補正で 
さまず。 


LSTEP1J 

画質調整設定画面を表おしまず。 （^2 已ページ) 


※変ちした内容は即歯こ巧峡されます 
面貢!巧整 



LSTEP 吕 I 

r マスクエ U ア」の[開始]ボタンをク U ックしまず。 
^境界線び表おされ、[画質]タブ上に表おされた画像 
び]日 （4 X 4) に分割されまず。 



し-,レ 




习日巧で ； Si 


亦’:，.； 。 n 

■iii li 


法由北 k 


町 EP3 」 

マスクをかける分割エ U アをク U ックしまず。 

^ク|」ックした枠びマスクエ U アに設定され、白色に 
なりまず。マスクを解除ずるには、マスクエリアを 
再度ク U ツクしまず。 



[STEP4] 

マスクエ U アを設定したら、[終了]ボタンをク U ック 
し 9 〇 

- [画質]タブの画像の上から枠び消えまず。 


メモ 

•設定したマスクエ U ァをずベて解除ずる場合は、 
[リセット]ボタンをク U ツクしまず。 


メモ 

•マスクエリアは、「アスペクト比」び「4:3」の 
場合に設定でさまず。マスクエ U アの設定後に 
「16:9」に変更ずると、マスクェ U アの設定は 
保持されまず。 
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画像に関する設定を行う[カメラ](つづき) 


プライバシーゾーンを設定ずる（プライバシーゾーン設定画面） 

カメラぺージの画團タブの「プライバシーゾーン」の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックしまず。 

(陳24ページ） 

撮影場所（画像）の中に表示したくない部分びある場合、その部分をプライバシーゾーンとして表示しないよラに 
設定でさまず。プライバシーゾーンは2か所まで設定でさまず。 



[ェ U ァ] 

設定したい範囲をマウスでドラッグずると、プライバ 
シーソーンとして設定されまず。各ソーンは重なって 
設定ずることをでさまず。ゾーンは2か所まで設定でさ 
ます。 


メモ 

• プライバシーゾーンは、隠ず対象よりを広めに 
設定して < ださい。 


廣示ぉ式] 

プライバシーゾーンの表お形式をじ(下に設定しまず。 
塗潰し：グレーで表示されまず。 

Off :表示しません。 

巧期設定： Off 

[設定]ボタン 

設定内容び本機に反映されまず。 


メモ 

•プライバシーゾーンは、マウスで還択した範囲 
よりち大さく設定されることびありまず。 


[閉じる]ボタン 

プライバシーゾーン設定画面を終了しまず。 
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マルチスクリ-ンを-關する [7 ルチスクリ-ン] 


マルチスク U —ンページでは、マルチスク U —ンで表示させるカメラを設定しまず。設定メニューの表示•操作: 



[ IP アドレス] 

マルチスク U —ンで表示ずるカメラの IP アドレスまた 
はホスト名を入力しまず。4台を]グループとして、最 
大4グループ （1 日台）まで登録ずることびでさまず。 

表おしたいカメラの HTTP ポート番号を変更している場 
合は、攻下のよラに入力してください。 

入力例： 

IPv 4 アドレスの入力例： 

192.168 .0.10: 8080 
IPv 6 アドレスの入力例： 

[2001 : db 8:0:0:0:0:0: l ]: 8080 
入力巧能文字数：1〜] 28文字 


[カメラタイト J レ] 

カメラのタイトルを入力しまず。入力したカメラの夕 
イトルびマルチスク U —ン画面に表示されまず。 

入力巧能文字数：〇〜2□文字 


メモ 

•1 日画のマルチスク U —ンを選択した場合、カメ 
ラタイトルび途中までしか表おされないことび 
ありまず。 

• r アスペクト比」を「16:日」に設定していてを、 
マルチスク U - ンの表おは「4:3」になりまず。 


メモ 

•ホスト名を設定ずる場合は、マルチスクリーン 
を表おする PC の DNS 設定び必要でず。 
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アラーム設定を行う[アラーム] 


アラーム ページでは、 アラーム 動作や アラーム 画像、 アラームを 検出ずるエ U アの 設定や アラーム 通知に関ずる設 
定を行います。 

アラームページは、[アラーム]タブ、 [ VMD ェ U ア]タブ、[通知]タブで構成されていまず。 


アラーム動作に関ずる設定を巧ラ[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。設定メニューの表お-操作：]已、]6ページ) 
ここでは、アラームを検出したとさの動作に関ずる設定を行いまず。 



■アラーム 
[ VMD アラーム] 

rVMD 設定へ」をク U ックずると、アラームページの 
[VMD エ U ア]タブび表示されまず。 

[コマンドアラーム] 

コマンドアラームの入力を受け付けるかどラかを On / 
Off で設定しまず。 

コマンドアラームとは、他のカメラからの独自アラー 
ム通知を受信する機能です。 「 On 」 に設定ずると、複数 
のカメラで連動してアラーム動作を行ラことびでさま 
す。 

初期設定： Off 

[受信ポート番号] 

コマンドアラームを受信ずるポートま号を設定しまず。 
設定でさないポート番号については、ヘルプ画面を参 
照してください。 

設定巧能範囲：]〜6已已3已 
初期設定: 8181 
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アラーム設定を行う[アラーム](つづき) 


アラーム画像に関ずる設定を行ラ[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。（陳設定メニューの表示.操作：]已、 ] 己ページ） 

ここでは、 FTP サーバーへ送信ずるアラーム画像に関ずる設定を行いまず。アラーム画像は、 FTP サーバーへ送信 
されまず。アラーム画像を FTP サーバーへ送信ずるには、 FTP サーバーの設定び必要でず。ページ） 


重要 

♦ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさない場合びありまず。 



■アラーム画像 
[FTP 設定へ] 

ク U ックずるとサーバーページの [ FT 円タブび表示 
されまず。 （0^41 ページ） 

[アラーム画像送信] 

アラームを検出したとき、 FTP サーバーへ画像を送信 
するかどうかを加/ぴ f で設定しまず。 

初期設定： Off 

[ディレクトリー名] 

画像ファイルを保をずるディレクト U —名を入力しまず。 
例えば、 FTP サーノ（一の root ディレクト U -下の 
ALARM ディレクト U - を指定ずる場合は、 r/ALARMJ 
と入力します。 

入力巧能文字数：]〜256文字 

I；ファイル名] 

FTP サーノ（一へ画像を送信ずるときのファイル名を入 
力しまず。実際に保をされるとさのファイル名は、じ （ 
下のよラにな0まず。 

ファイル名：入力したファイル名+日時（年月日時分 
秒）+連続番号 
入力巧能文字数：]〜32文字 

[ポストアラーム] 

♦画像更新速度 

アラーム画像を送信ずるとさの送信間隔をじ(下から還 
択しまず。 

0. 1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.5 fps / 1 fps 
初期設定 ：] fps 

•画像枚数 

送信ずる画像の枚数を政下から選択しまず。 

1枚/2枚/3枚/4枚/已枚/6枚/7枚/8枚/ 


日枚/] 0枚/ 20枚/ 30枚/已〇枚/] 00枚/ 
200枚/ 300枚/ 已00枚/] 000枚/ 

2000枚/ 3000枚 
初期設定：10□枚 

•録画時間 

設定した「画像更新速度」で、設定した「画像枚数」を 
保をずるとさにかかる時間び表示されまず。 

[解像度] 

FTP サーバーへ送信ずるとさの画像やアラームメール 
に添付ずる画像の解像度を政下から選択しまず。 

• r アスぺクト比」び「4:3」に設定されている場合 
QVGA/VGA 

♦ r アスペクト比」び「16:日」に設定されている場合 
320 X 180/640 X 360 

初期設定 ： VGA 

[アラーム時の画質制御] 

アラーム発生時の画質を変更ずるかどラかを On / Off 
で設定しまず。 

On :アラーム発生時に「アラーム時の画質」で設定 
した内容で配信しまず。 

Off :アラーム発生時に画質を変更しません。 
初期設定： Off 

[アラーム時の画質] 

アラーム発生時の画質を設定しまず。画質は、 LU 下か 
ら選択しまず。 

0最高画質/1高画質/2/3/4/已標準/6/ 
7/8/9低画質 
初期設定：5標準 
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アラーム設定を行う[アラーム](つづき) 


VMD ①設定を巧う [ VMD エリア] 

アラームページの [ VMD エ U ア]タブをク U ックしまず。（防設定メニューの表示•操作：1已、 ] 日ページ) 
ここでは、モーションディテクター機能を使用して物体の動さを検知させるとさのエ U アを設定しまず。 

ェ U アは4か所まで設定でさまず。設定したェ U ア内で物体の動さをとらえると、アラーム動作を行いまず。 


重要 

•モーションディテクター機能を使用して物体の動きを検出したときに、確認巧としてアラーム発生通知ボタ 
ンを表を日ページ）しまず。 

•コマンドアラームを受け付けた場合ち、アラーム発生通知ボタンび表示されまず。 

•基本ページで r 状態通知間隔」を「リアルタイム」に設定日ページ）している場合でを、ネットワー 
クの環境によっては、 通知び遅れる場合びありまず。 

•モーションディテクター機能は、盗難、火災などを防止ずるための機能ではありません。万一発生した事故 
または損害に巧ずる責任は一切、負いかねまず。 



[ェ U ァ] 

画像内で VMD エ U アを選択ずると、エ U ア]から順に 
設定されます。 

I ；状態] 

VMD 検出を行ラかどうかを有効/無効で設定しまず。 
有効： VMD 検出を行いまず。 

無効： VMD 検出を行いません。 

初期設定：無効 

[検出面積] 

VMD エ U ア内で被写体の動さを検知ずる面積を、スラ 
イダーバーで設定しまず。設定値びルさいほど、ルさ 
な被写体の動さでち検知しまず。現在の設定値 （1 〜 
10) はスライダーバーのちに表示されまず。 
初期設定：] 


[検出感度] 

エ U ア内の動さを検出ずるとさの感度を、スライダー 
ノ（一で設定しまず。各エ U ア毎に個別に設定できまず。 
設定値び大さいほど、動さを感知しやずくなりまず。 
現在の設定値 （1 (低い）〜]已（高い)）はスライダー 
バーの下に表示されまず。 

初期設定：8 

[削除] 

削除したいエ U アのボタンをク1」ックずると、エ1」ア 
枠を削除しまず。 

[照明検出抑止] 

照明の明るさなどの変化による VMD 検出を行わないよ 
うに設定ずるかどうかを加/ Off で設定しまず。 
初期設定： Off 


重要 

•照明の明るさなどの変化びルさい場合、抑止で 
さない場合びありまず。 

•照明検出抑止を ron 」 に設定し、画面全体に動 
さびある被写体を検知した場合、 VMD 検出を行 
わないことびあ0まず。 


■VM ひ肩報付加 
[情報付加] 

画像に VMD 情報を付加して、重畳した画像データを送 
信するかどラかを On / Off で設定しまず。 

VMD 情報は、弊社製ネットワークディスクレコーダー 
( DG - ND 400シ U —ズ）の検索機能でミ舌用ずることび 
できまず。機能-設定の詳細については、接続ずる機 
器の取扱説明書をお読み< ださい。 

初期設定： Off 
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アラーム設定を行う[アラーム](つづき) 


VMD 検出エリアを設定ずる [ VMD エリア] 

VMD ェ U アを設定しまず。 


重要 

•設定画面で設定を変更中は、 VMD アラームを検出しないことびありまず。 


STEP1 


画像上でマウスをドラッグし、エ U アを指定しまず。 

一指定した場所びエ U ア「1(白)」に設定され、枠び 
表示されます。エ U アはエ U ア番号の1番から順に設 
定されます。エ U ア番号の横の色は、巧応ずる枠の 
色を表していまず。また、エ U アに設定ずる枠色の「状 
態」び「有効」になりまず。 



STEP4 
STEP 吕 
STEP 已 


LSTEP3J 

設定び終了したら、[設定]ボタンをク U ックしまず。 


重要 

• [設定]ボタンをク U ックしないと設定内容び確 
定されません。 


LSTEP4J 

VMD エ U アを無効にずる場合は、該当ずるエ U アの「状 
態」を「無効」に変更し、[設定]ボタンをク U ックし 
ます。 

^無効になった枠色び点線にな D まず。無効に設定ず 
ると、ェ U ア内に変化びあってちアラームは発生し 
ません。 


LSTEP 已」 

VMD エ U ァを削除ずる場合は、削除ずるエ U ァの悄 IJ 
除]ボタンをク U ックしまず。 

^削除したェ U アの枠び消去されまず。 


LSTEP6J 

[設定]ボタンをク U ックしまず。 
設定内容び本機に反映されまず。 


LSTEP2J 

r 検出面積」 r 検出感度」をスライダーバーで設定しまず。 
r 検出面積」は、左端から中央までを使用しまず。 r 検 
出感度」は、左端からち端までを使用しまず。 
r 検出面積」 r 検出感度」については、33ページをお読 
み < ださい。 

表おされているエ U アにおける動さ検出状況び、「検出 
面積」に表示されまず。動さ検出状況の表示び、スラ 
イダーバーを超えた場合にアラーム動作しまず。 


メモ 

• r 検出面積」のスライダーバーでラまく設定でき 
ない場合は、動さ検出状況を確認しなびら r 検 
出感度」を変更して調整ください。 
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アラーム設定を行う[アラーム](つづき) 


メール通知に関ずる設定を巧ラ[通知] 

アラームページの[通知]タブをク1」ックしまず。設定メニューの表示•操作：]已、 ] 日ページ） 

ここでは、アラームメールに関ずる設定を行いまず。メール通知を行ラには、メールサーバーの設定び必要でず。 
(政40ページ） 


アラーム VMD エリア 巧お] 

メ — J レ通巧 


メール 通 お]先 アラーム が晚 メールアドレス 



■メール通知 
[メール設定へ] 

ク U ツクずると、サーバーページの[メール]タブび 
表おされます。0^40ページ） 

[メール通知] 

アラーム発生時にメール通知を行ラかどラかを On / 
Off で設定しまず。 

初期設定： Off 

陋像添付] 

メール送信時に画像を添付ずるかどラかを On / Off で 
設定しまず。 

初期設定： Off 


メモ 

•[アラーム]タブの「解像度」 （5^32 ページ）で 
設定した解像度の画像を添付して送信しまず。 


■メール通知先 

[メール通知先'!]〜[メール通知先 4] 

通知先のメールアドレスを設定しまず。通知先は4件ま 
で設定でさまず。 

「アラーム」欄：チェックを入れると、アラーム発生 
時、メール通知しまず。 

「通知先メールアドレス」欄 

:通知先のメールアドレスを入力しま 
ず。 

設定したメールアドレスを削除したいとさは、削除し 
たいメールアドレスの悄 ij 除]ボタンをク U ックしまず。 
入力巧能文字数： 3〜] 28文字 

[メール件名] 

アラームメールの件名を入力しまず。 

入力巧能文字数：〇〜50文字 

[メール本文！ 

アラームメールの本文を入力しまず。 

入力巧能文字数： 〇〜200文字 
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アラーム設定を行う[アラーム](つづき) 


独自アラーム通知に関ずる設定を巧ラ[通知] 

アラームページの[通知]タブをク U ックしまず。設定メニューの表示•操作：]已、 ] 己ページ) 


ここでは、独自アラーム通知に関ずる設定を行いまず。 



■独自アラーム通知 
[巧自アラーム通知] 

じ(下の場合に独自アラーム通知を行ラかどラかを加/ 
Off で設定しまず。 

♦アラーム発生時（独自アラーム通知先「アラーム」欄) 
♦本機の点検時期通知時（独自アラーム通知先「診断」 
欄） 

初期設定： Off 


メモ 

•独自アラームの通知は、 r 独自アラーム通知先1」 
から順に通知されまず（「アラーム」欄または「診 
断」欄にチェックした通知先のみ)。 


[通知巧ポートま号] 

独自アラーム通知先の受信ポート番号を設定しまず。 
設定可能範囲： ] 〜6已已3已 
初期設定：1818 


■お!自アラーム通知先 

[独自アラーム通知先 1] 〜[独自アラーム通知先引 

独自アラーム通知先の IP アドレスを設定しまず。ホス 
卜名での指定はでさません。通知先は8件まで設定でさ 
まず。 

「アラーム」欄：チェックを入れると、アラーム発生 
時、通知します。 

「診断」欄 ：チェックを入れると、本機の点検時 

期を通知します。 

「通知先 IP アドレス」欄 

:通知先の IP アドレスを入力しまず。 
設定した通知先を削除したいとさは、削除したい通知 
先の悄 ij 除]ボタンをク U ックしまず。 


重要 

• 通知先び正しく設定されていることを確認して 
ください。通知先びを在しない場合、独自アラー 
ム通知び遅延ずることびあ0まず。 


[ U トライ回数] 

独自アラーム通知びでさなかった場合の再試行回数を 
設定しまず。 

設定可能範囲： 0〜30 
初期設定：2 


36 













































認証を設定ずる[ユーザー管理] 


ユーヴー管理ページでは、 PC や i モード端末から本機にアクセスできるユーヴーや PC ( IP アドレス）を制限ずる認 
証登録を行います。 

ユーヴー管理ページは、[ユーヴー認証]タブ、[ホスト認証]タブ、[システム]タブで構成されていまず。 


ユーザー認証を設定ずる[ユーザー認証] 


ユーヴー管理ページの[ユーヴー認証]タブをク U ックしまず。設定メニューの表示.操作：]已、16ページ） 
ここでは、 PC や巧ード端末から本機にアクセスできるユーヴーを制限ずる認証設定を行いまず。最大] 8ユーヴー 
まで登録でさまず。 


メモ 

•同じ IP アドレスの PC から30秒間に8回じ(上、ユーヴー認話に失敗蔵副エラー)した場合、しばらくの間、 
本機にアクセスでさなくなりまず。 



I ；ューザー認証] 

ユーヴー認証をするかどうかを On / Off で設定しまず。 
初期設定： Off 

I ；ューザー名] 

ユーヴー名を入力しまず。 

入力巧能文字数：]〜32文字 
初期設定：空欄 

[パスワード]/ [パスワード確認] 

パスワードを入力しまず。 

入力巧能文字数： 4〜32文字 
初期設定：空欄 


メモ 

•登録済みのユーヴー名を入力し、[登録]ボタン 
をク U ックずると、ユーヴー情報び上書さされ 
ます。 


[アクセスレべ J レ] 

ユーヴーのアクセスレベルをじ(下から設定しまず。 

1. 管理ち ：本機のずべての操作を行ラことび 

でさまず。 

2. カメラ制御：画像表示、本機の明るさの操作と 

アラーム発生通知ボタンの表示を 
消ずことびでさまず。本機の設定 
はでさません。 

3. ライブ画表示：ライブ画表おのみ行えまず。本機 

の操作、設定はでさません。 
初期設定： 3.ライブ画表お 

I ；ューザー確認] 

「ユーヴー確認」の [▼] をク U ックずると、登録され 
ているユーヴーを確認でさまず。 

登録ユーヴーは r 登録したユーヴー名[アクセスレべ 
ル]」で表示されまず。 

(例 ： admin [1]) 

ちの悄 ij 除]ボタンをク U ックずると、選択したユーヴー 
を削除でさまず。 
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認話を設定する[ユーザー管理](つづき) 


ホスト認証を設定ずる[ホスト認証] 



[ホスト認証] 

ホスト認証をするかどうかを加/ Off で設定しまず。 
初期設定： Off 

[ IP アドレス] 

本機へのアクセスを許巧する PC の IP アドレスを入力し 
ます。ホスト名を IP アドレスとして入力ずることはで 
さません。 


[ホスト確認] 

「ホスト確認」の [▼] をク U ックずると、登録されて 
いるホストの IP アドレスを確認できまず。 

ホストは r 登録した IP アドレス[アクセスレベル]」で 
表示されまず。 

(例： ] 日 2.168.0.2] [1]) 

ちの悄 Ij 除]ボタンをク U ックずると、選択したホス 
卜 （ IP アドレス）を削除でさまず。 


メモ 

• rip アドレス/サブネットのマスク長」を入力ず 
ると、サブネットごとにアクセスでさる PC を制 
限でさまず。 

例えば、「1日 2. 168.0.1/24」と入力し、アク 
セスレベルで「2.カメラ制御」を選択した場合は、 
「1日 2. 168.0.0」〜「]日 2.168.0. 2已已」の 
PC び「2.カメラ制御」のアクセスレベルで本機 
へアクセスできまず。 

•登録済みの IP アドレスを入力し、[登録]ボタン 
をク U ックずると、ホスト情報び上書きされまず。 


[アクセスレべ J レ] 

ホストのアクセスレベルをじ(下から選択しまず。 

1.管理ち/ 2.カメラ制御/ 3.ライブ画表示 
アクセスレベルについては、37ページをお読みくださ 
い。 

初期設定： 3.ライブ画表示 
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認話を設定する[ユーザー管理](つづき) 


優先ストリームを設定ずる[システム] 


ユーヴー管理ページの[システム]タブをク1」ックしまず。（陳設定メニューの表示•操作：]已、 ] 6ページ） 
ここでは、複数のユーヴーび同時にアクセスした場合でを、画質や画像更新速度を下げることなく、画像を配信で 


さる優先スト U —ムの設定を行いまず。 



■優巧ストリーム 
[優巧ストリーム] 

優先スト U - ム配信を使巧ずるかどうかを加/ Off で 
設定しまず。 

初期設定： Off 


メモ 

•「優先スト U - ム」を ron 」 に設定した場合、 
アクセス可能なユーヴー数び制限される場合び 
ありまず。 


[送信先 IP アドレス(1)] 

] つ目の送信先の IP アドレスを入力しまず。 

[送信先 IP アドレスに)] 

2つ目の送信先の IP アドレスを入力しまず。 

[ストリーム種別] 

JPEG / H .264( l ) / H .264(2) のいずれかを選択し 
ます。 

JPEG : JPEG 画像び配信されまず。 

H .264(1) : H .264(1) 画像び配信されまず。 

H .264(2) : H . 2日 4(2) 画像び配信されまず。 
初期設定： JPEG 


陋像更新速度* *] 

画像の更新速度を];!下から選択しまず。 
r スト U —ム種別」で 「 JPEG 」 を選択した場合のみ有 
効でず。 

0. 1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.已 fps / 

1 fps / 2 fps / 3 fps / 5 fps / 6 fps * / 

10 fps * / 15 fps 30 fps * 

初期設定：] fps 


メモ 

• rH .264 配信」を roN 」 に設定して、 r *」 付き 
の値を設定ずると、設定した値よりを画像更新 
速度び低下ずることびありまず。 


I ：解像度] 

画像の解像度をじ(下から選択しまず。 

• r アスぺクト比」び「4:3」に設定されている場合 
QVGA/VGA 

♦ r アスペクト比」び「16:日」に設定されている場合 
320 X 180/640 X 360 

r スト U —ム種別」で 「 JPEG 」 を選択した場合のみ有 
効でず。 

初期設定 ： VGA 
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ヴーノ V '—の設定をずる[サーバー] 


サーバーページでは、メールサーバーと FTP サーバー、 NTP サーバーの設定を行いまず。 
サーバーページは、[メール]タブ、 [ FT 円タブ、 [ NT 円タブで構成されていまず。 


メ ー ルヴ ー バ ー を設定ずる[メ ー ル] 


サーバーページの[メール]タブをク U ックしまず。設定メニューの表示.操作：]已、1日ページ) 
ここでは、アラームメールを送信ずるためのメールサーバーの設定を行いまず。 



重要 

♦電モメールを受信ずる端末び文字コード UTF - 到こ対応していない場合、正常に受信ずることびでさません。 


[ SMTP ヴーパーアドレス] 

電モメールを送信ずる SMTP サーバーの IP アドレスま 
たはホスト名を入力しまず。 

入力巧能文字数：]〜] 28文字 

[ SMTP ポートま号] 

メールを送信ずるポート番号を入力しまず。 

設定でさないポート番号については、ヘルプ画面を参 
照してください。 

設定可能ポート番号：]〜6已已3已 
初期設定： 2已 

[ POP ヴーパーアドレス] 

r 認証方法」で 「POP before SMTP 」 を還おした場合 
は、 POP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力 
しまず。 

入力巧能文字数：1〜] 28文字 


重要 

• rSMTP サーノ（ーアドレス 」 「POP サーノ（ーアド 
レス」のホスト名を入力ずるには、ネットワー 
クぺージの [ネットワーク]タブで DNS の設定 
を行ラ必要びありまず。 （* *^44 ページ） 


[認証認証方法] 

乂 一) レを送信ずるとさの認証方法を LU 下から選択しまず。 
なし ：認証しません 
POP before SMTP 

:電モメールを送信する前に、メールを受信 
する POP サーノ（一の認証を行いまず。 
SMTP : SMTP サーバーの認証を行いまず。 
初期設定：なし 


メモ 

• 電モメー >1レを送信ずるための認証方法び不明な 
場合は、ネットワーク管理ちにお問い合わせく 
ださい。 


[認証ユーザー名] 

サーノ（一にアクセスずるユーヴー名を入力しまず。 

入力巧能文字数：〇〜32文字 

[認証パスワード] 

サーノ（一にアクセスずるノ（スワードを入力しまず。 

入力巧能文字数：〇〜32文字 

[送信ちメールアドレス] 

送信元のメールアドレスを入力しまず。 

入力したメールアドレスホ、受信メールの 「From (差 
出人)」欄に表示されまず。 

入力巧能文字数： 3〜] 28文字 
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サーバーの設定をする[サーバー](つづき) 


FTP サーバーを設定ずる [ FTP ] 



[ FTP ヴーバーアドレス] 

画像を送信ずる FTP サーバーの IP アドレスまたはホス 
卜名を入力します。 

入力巧能文字数：]〜] 28文字 


重要 

•「 FTP サーバーアドレス」のホスト名を入力ずる 
場合は、ネットワークぺージの[ネットワーク] 
タブで DNS の設定を行ラ必要びありまず。 

(政 '44 ぺージ） 


[ューザー名] 

FTP サーバーにアクセスずるためのユーヴー名（□グ 
イン名）を入力しまず。 

入力巧能文字数：！〜32文字 

[パスワード] 

FTP サーノ（一にアクセスずるノ（スワードを入力しまず。 
入力巧能文字数：〇〜32文字 

[コント□—ルポート番号] 

FTP サーバーのコント□ールポート番号を入力しまず。 
設定でさないポート番号については、ヘルプ画面を参 
照してください。 

設定巧能ポート番号：]〜6已已3已 
初期設定：2 ] 

[モード] 

FTP の通信モードをパッシブモード/アクティブモー 
ドから選択しまず。 

通常は r パッシブモード」を選択しまず。 r パッシブモー 
ド」で接続でさない場合は、「アクティブモード」に切 
り換えてください。 

初期設定：パッシブモード 
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サーバーの設定をする[サーバー](つづき) 


NTP サーバーを設定ずる [ NTP ] 


サーバーページの [ NT 円タブをク U ックしまず。的設定メニューの表示•操作：1已、 ] 6ページ) 
ここでは、 NTP サーバーのアドレスおよびポート番号など、 NTP サーバーに関する設定を行いまず。 


重要 

• システム運用において、より正確な時刻設定び必要な場合は、 NTP ヴーノ（一を使用してください。 



[時刻調鹽 

時刻調整の方法を政下から選択しまず。選択された方 

法で調整された時刻は、本機の標準時間として使用さ 

れまず。 

マニュアルセッティング：基本ページの[基本]夕 

ブで設定された時刻び、 
本機の標準時間として使 
巧されます。 

NTP サーノ（一に同期 ： NTP サーノ（一との同期で 

自動調整された時刻び、 
本機の標準時間として使 
巧されます。 

初期設定：マニュアルセッティング 

[NTP サーバー アドレス] 

NTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力しま 

す。 

入力巧能文字数：1〜128文字 

巧期設定：なし（空白） 


[ポート番号] 

NTP サーノ（一のポート番号を入力しまず。 

設定でさないポート番号については、ヘルプ画面を参 
照してください。 

設定可能ポート番号：]〜6已已3已 
初期設定：] 23 

[時刻更新間隔] 

NTP サーパ'一から時刻を取得ずる間暗 （1 〜24時間 
で1時間単位）を選択しまず。 

初期設定 ：] h 

[タイムゾーン] 

使用ずるカメラの地域に応じたタイムゾーンを選択し 
ます。 

孤期設定： （ GMT +0 日: 00) 大阪、札幌、東を 


重要 

•「 NTP サーバーアドレス」のホスト名を入力ず 
るには、ネットワークぺージの[ネットワーク] 
タブで DNS の設定を行ラ必要びありまず。 

(励 '44 ぺージ） 
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ネットワークの設定[ネットワーク] 


ネットワークぺージでは、ネットワーク設定および DDNS (Dynamic DNS ). SNMP (Simple Network 
Management Protocol ) に関する設定を行いまず。 

ネットワークページは、[ネットワーク]、 [ DDNS ]、 旧 NM 円、 [ FTP 定期]の4つのタブで構成されていまず。 


ネットワークを設定ずる[ネットワーク] 


ネットワークページの[ネットワーク]タブをク U ックしまず。設定メニューの表示.操作：]已、 ] 6ページ) 
LU 下の情報は、ネットワークの設定を行ラために必要でず。 

ネットワーク管理ちまたはインターネットサービスプ□バイダーにご確認ください。 

♦ IP アドレス 
♦サブネットマスク 

♦デフオルトゲートウてイ（ゲートウ I イサーバー-ルーターを使用ずる場合） 

♦ HTTP ポート 

♦ DNS 用プライマ U - サーバーアドレス、セカンダ U - サーバーアドレス （ DNS を使用ずる場合） 



[DHCP] 

DHCP 機能を使用ずるかどうかを加/ Off で設定しま 
す。 

DHCP 機能を使用しなし) PC と他のネットワークカメラ 
び同じ IP アドレスにならないよラに、 DHCP サーバー 
を設定してぐださい。サーパ'一の設定については、ネッ 
トワーク管理ちにお問い合わせください。 

巧期設定： Off 


[IP アドレス （IPv4)] 

DHCP 機能を使用しない場合、本機の IP アドレスを入 
力しまず。 PC や他のネットワークカメラに設定した IP 
アドレスと重複しないよラに入力してください。 
初期設定： ] 日2.] 68.0 .10 


メモ 

♦ DHCP 機能を使用ずる場合でち、複数の IP アド 
レスは使用でさません。 DHCP サーバーの設定 
についてはネットワーク管理ちにお問い合わせ 
<ださい。 


[サブネットマスク] 

DHCP 機能を使用しない場合、本機のサブネットマス 
クを入力します。 

初期設定： 255.255 .255.0 
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ネットワークの設定[ネットワーク](つづき) 


[デフォルトゲートウェイ] 

DHCP 機能を使用しない場合、本機のデフォルトゲー 
トウェイを入力します。 

初期設定： ] 日 2.168.0.1 


メモ 

• DHCP 機能を使用ずる場合でを、デフォルトゲー 
トウエイに複数の IP アドレスは使用できません。 
DHCP サーバーの設定についてはネットワーク 
管理ちにお問い合わせください。 


■IPv 已ネットワーク 
[手動設定] 

IPv 日アドレスを手動で設定ずるかどうかを On / Off で 
設定しまず。 

On :手動で IPv 6 アドレスを入力しまず。 

Off : IPv 己アドレスの手動入力びでさません。 
初期設定： Off 

[IP アドレス （IPvS)] 

r 手動設定」を「加」に設定した場合、 IPv 6 アドレス 
を手動で入力ずる必要びあ0まず。 

他の機器と重複しないよラ入力してください。 


メモ 

•手動設定した IP アドレスでルーターを越えて接 
続ずる場合には、 IPv 6 互換のルーターを使用し、 
IPv 6 アドレスの自動設定機能を有効にしてくだ 
さい。また、 IPv 6 互換のルーターから付与され 
るプレフィックス情報を含む IPv 己アドレスを設 
定してください。詳しくは、ルーターの取扱説 
明書をお読み < ださい。 


■ IP\/6/v4 共通 
[DNS] 

DNS サーパ'-のアドレスを自動 （「 Auto 」） で取得ずる 
か、手動で入力ずる （「 Manual 」） かを設定しまず。 
「 Manual 」 に設定した場合、 DNS の設定を行う必要び 
ありまず。 

DHCP 機能を使用ずる場合は、 「 Auto 」 に設定ずると、 
自動的に DNS サーバーアドレスを取得でさまず。 

設定についてはシステム管理ちにお問い合わせくださ 
い。 

巧期設定 ： Manual 


[プライマリーサーバーアドレス]、[セカンダリーヴー 
バーアドレス] 

「 DNS 」 を 「 Manual 」 で使用ずる場合、 DNS ヴーバ ー 
の IP アドレスを入力しまず。 

DNS サーバーの IP アドレスについては、システム管理 
ちにお問い合わせください。 


メモ 

• IPv 4 DNS サーバーと IPv 日 DNS サーバーの 
ミ昆在はでさません。 


[HTTP ポート番号] 

ポート番号を個別に割り当てまず。 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定 
でさません。 

設定可能ポート番号：]〜6已已3已 
初期設定： 80 

<すでに使用されているポートま号> 

20, 2] , 23, 2已，42,已3, 67, 68, 6日，110,123, 
161, 162,已已4, 99已，] 06日9, ] 0670, 

已9000〜 6] 000 

I；通信速度] 

データの通信速度を政下から選択しまず。通常は、初 
期設定の FAutoJ のまま使用ずることをおずずめしま 
ず。 

Auto :通信速度び自動設定されまず。 

100 M-Full :100 Mbps 全二重 
100 M-Half :100 Mbps 半二重 
10 M-Full :] 0 Mbps 全二重 
10 M-Half :] 0 Mbps 半二重 
初期設定 ： Auto 

[カメラへの FTP アクセス] 

カメラへの FTP アクセスを許巧ずるかどラかを許可/ 
禁止で選択しまず。 

初期設定：禁止 

旧己信書制御（ビットレート)] 

データの配信量を政下から選択しまず。 

制限なし/日4 kbps / 128 kbps / 2已6 kbps / 
384 kbps / 已12 kbps / 768 kbps / 

1024 kbps / 2048 kbps / 4096 kbps / 
8192 kbps 
初期設定：制限なし 


44 










ネットワークの設定[ネットワーク](つづき) 


メモ 

• J PEG 画像のライブ画像配信と FTP 定期送信を 
同時に動作させるには 、 n 28 kbps 」 じ(上のビッ 
トレートを選択してください。 

• r 配信量制御（ビットレート)」を低く設定した 
場合、使用環境によっては、ワンショットボタ 
ンび動作しない場合びありまず。 

その場合は、 [JPEG / H .264] タブの 
rJPEGJ - r 解像度」を 「 QVGA 」 にずるか、 
または 「 JPEG 」 一「画質」を低く設定してく 
ださい。 


[IP 簡単設定有効期間] 

IP 簡単設定ソフトからのネットワーク設定の操作を有 
効にずる時間を20分間/無制限のどちらかに設定しま 
す。 

20分間：本機を起動してから20分間の設定操作を有 
効にしまず。 

無制限： IP 簡単設定ソフトからの設定操作び常時有 
効にな0まず。 

初期設定： 20分間 


メモ 

•各サーバーのアドレス設定については、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

•ポートフォワーディング機能とは、グ□ーバル IP アドレスをプライベート IP アドレスに変換ずるための機能 
で、「静的 IP マスカレード」や r ネットワークアドレス変換 （ NAT )」 などびありまず。この機能はルーター 
に設定しまず。 

•ルーターにカメラを接続してインターネット経由でカメラとアクセスずるには、ネットワークカメラごとに 
個別の HTTP ポート番号を設定し、さらにルーターのポートフォワーディング機能を用いてアドレス変換を 
行ラ必要びありまず。詳しくは、ルーターの取扱説明書をお読みください。 


インターネットから 

グローバルァドレス:ポート番号を 

ブラウザーの URL に乂力 

vw ' xxx ' yyy ' zzz :82 - 

vvv . xxx . yyyzzz :81 - 


WAN 側 

グローバルアドレス 

vvv . xxx . yyy.zzz 


ルーター 


0000000000 〇 
團□岡图 nnnn 四 nn 



インタ- 
ネット 
( WAN ) 



ケーブルモデム 
xDSL モデム 


LAN 側 

プライべートアドレス 
192.168 .0.254 


ポートフォワーデイングによるァドレス変換 
wv . xxx . yyy . zzz :82 一 192.168 .0.2:82 


プライべートアドレス 
192.168 .0.2 
ポート番号： 82 

ポートフオワーデイングによるアドレス変換 
wv . xxx . yyy . zzz :81 一192.168 .0.1 :81 


プライべートアドレス 

192.168 .0.1 
ポート番号： 81 
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ネットワークの設定[ネットワーク](つづき) 


DDNS を設定ずる [ DDNS ] 


ネットワークページの [ DDNS ] タブをク U ックしまず。設定メニューの表示.操作：]已、1己ページ） 

DDNS 機能を使用ずる場合、 「 DDNS サーバーに登録したホスト名 . nmdns . net 」 というアドレスを使用してアクセ 
しまず。 

DDNS 機能を使用ずるには、専用の DDNS サーバーとの接続び必要でず。 DDNS についての詳細は、ホームページ 
をご覧ください。ホームぺージのアドレスは、付属の CD - ROM 内にある Readme に記載してありまず。 

あらかじめ、 DDNS サーバーに登録したホスト名、ユーヴー名、パスワードを設定しておきまず。 



[DDNS] 

DDNS 機能を使用ずるかどうかを加/ Off で設定しま 
す。 

初期設定： Off 


[ホスト名] 

使用するホスト名を入力します。 

入力巧能文字数：！〜日4文字 
初期設定：空欄 

口ーザー名] 

DDNS サーバーにアクセスずるためのユーヴー名 （□ 
グイン名）を入力しまず。 

入力巧能文字数：！〜32文字 
初期設定：空欄 

[パスワード] 

DDNS サーノ（一にアクセスずるためのノ（スワードを入 
力しまず。 

入力巧能文字数：〇〜32文字 
初期設定：空欄 

[アクセス間隔] 

DDNS サーバーに巧して IP アドレスとホスト名を確認 
する間隔をじ(下から選択しまず。 

1 min / 10 min / 30 min / 1 h / 6 h / 24 h 
初期設定 ：] h 
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ネットワークの設定[ネットワーク](つづき) 


SNMP を設定ずる [ SNMP ] 


ネットワークページの旧 NMP ] タブをク U ックしまず。設定メニューの表示•操作：1已、 ] 日ページ） 
ここでは、 SNMP 機能に関ずる設定を行いまず。 SNMP マネージヤーを使用して接続ずると、本機の状態を確認で 
きまず。 SNMP 機能を使用ずる場合は、ネットワーク管理窗こ確認してください。 



[コ S ユニティー名] 

監視の対象となるコ三ユニティー名を入力しまず。 
入力巧能文字数：〇〜32文字 
初期設定：空欄 


重要 

• SNMP 機能を使用ずる場合は、必ずコミユニ 
ティー名を入力してください。コ三ユニティー 
名び空欄の場合は、 SNMP 機能を使用でさませ 
ん。 


[機器名] 

SNMP 機能を使用して本機を管理ずるための機器名を 
入力しまず。 

入力巧能文字数：〇〜32文字 
初期設定：空欄 

[機器の物理的位置] 

本機を設置した場所を入力します。 

入力巧能文字数：〇〜32文字 
初期設定：空欄 

腫おお 

管理ちのメールアドレスまたは電話番号を入力しまず。 
入力巧能文字数： 〇〜255文字 
初期設定：空欄 
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ネットワークの設定[ネットワーク](つづき) 


FTP 定期送信を設定ずる [ FTP 定期] 


ネットワークページの [ FTP 定期]タブをク U ックしまず。設定メニューの表お-操作：]已、1日ページ） 
ここでは、 FTP サーノ（一へ定期的に画像を送信ずる場合の設定を行いまず。 FTP サーノ（一へ定期的に画像を送信ず 
るには、 FTP サーバーの設定び必要でず （*3^41 ページ)。画像を送信ずる場合のスケジュールの設定については、 
49ページをお読みください。 


重要 

• ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさない場合びありまず。 

♦ FTP 定期送信とアラーム画像送信を同時に使用ずると、アラーム画像送信び優先されまず。このため、アラー 
ムび頻繁に発生ずると、 FTP 定期送信で設定した間隔で送信でさないことびありまず。 



■FTP 定期送信 
[FTP 設定へ] 

ク U ックずるとサーバーページの [ FT 円タブび表おさ 
れまず。 （5^41 ページ） 

[定期送信] 

FTP 定期送信を行うかどうかを加/ Off で設定しまず。 
ronj に設定した場合は、 FTP サーバーの設定を行つ 
てください。 （0^41 ページ） 

初期設定： Off 

[ディレクトリー名] 

送信ずる画像ファイルを保をずるディレクト U —名を 
入力しまず。 

例えば、 FTP サーノ（一の root ディレクト U -下の im 邑 
ディレクト U - を指定ずる場合は、 r / img 」 と入力しま 
す。 

入力巧能文字数：！〜256文字 
初期設定：空欄 


ファイル名を固定：入力したファイル名をそのまま 
使用します。「固定」に設定ずる 
と、常に送信したファイルに上 
書さされまず。 

入力巧能文字数：]〜32文字 
初期設定：空欄 

[送信間隔] 

送信間隔をじ(下から選択しまず。 

1 s /2 s /3 s /4 s / 已 s /6 s /]0 s / 

] 已 s /20 s /30 s /] min / 2 min / 3 min / 
4 min / 已 min / 6 min / ] 0 min / ] 已 min / 

20 min / 30 min / ] h / 1' 已 h / 2 h / 3 h / 
4 h /6 h /]2 h /24 h 
初期設定： 1 s 

[解像度] 

送信ずる画像ファイルの解像度を LU 下から選択しまず。 
• r アスぺクト比」び「4:3」に設定されている場合 
QVGA / VGA 


• r アスペクト比」び「1日:日」に設定されている場合 
[ファィル名] 320 X 180/640 X 360 

送信ずる画像ファイル名を入力し、ファイル名形式を 巧 L 目 g 設定!： VGA 

じ(下から選択しまず。 

ファイル名+日時：「入力したファイル名+送信日時 
(年月曰時分秒）+00」をファ 


イル名として使用しまず。 
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ネットワークの設定[ネットワーク](つづき) 


FTP 定期送信スケジュールの設定を行う [ FTP 定期] 


ネットワークページの [ FTP 定期]タブをク U ックしまず。 （"3^ 設定メニューの表示.操作：]已、1日ページ） 
ここでは、 FTP サーバーへ定期的に画像を送信ずる場合のスケジュールを設定しまず。定期送信に関ずる設定につ 
いては、已〇ページをお読みください。 


スケジュールの設定のしかた 


スケジュールの削除のしかた 



[ STEP 1] 

r スケジュール」で、スケジュールを設定ずる曜日ボッ 
クスにチェックを入れまず。 

^曜曰び有効にな0まず。 


LSTEP 吕」 

時間を指定ずるとさは、 [▼] をク U ックして時間を指 
定しまず。 

時間帯を指定しないときはに 4 h 」 にチェックを入れ 
ます。 


STEP 3 


設定が終了したら、[設定]ボタンをク U ックします。 
^画面下に設定した内容び表示されます。 



LSTEP 1 I 

スケジュールを削除する曜日ボックスのチェックをは 
ずします。 


STEP 2 


設定が終了したら、[設定]ボタンをク U ックします。 
^選択した曜曰のスケジユールが削除されます。 
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スケジユールの設定を行う[スケジユール] 


スケジュールページでは、 VMD 検出許可、画像公開許可のスケジュールの設定を行いまず。スケジュールページは、 
[スケジュール]タブでのみ構成されていまず。 

スケジュールは、最大已個まで設定ずることびできまず。 



巨 TEP4 


町 EP 2」 

「スケジュール」でスケジュールを設定ずる曜日ボック 
スにチェックを入れまず。 


LSTEP3J 

時間を指定ずるとさは [▼] をク U ックして時間を設 
定しまず。 

時間帯を設定しないときはに 4 h 」 にチェックを入れ 
ます。 


STEP4 


設定び終了したら、[設定]ボタンをク U ックしまず。 
^画面下に設定した内容び表示されまず。 


メモ 

•スケジュール！〜スケジュール已に表おされて 
いる色は、画面下のスケジュール欄に表示され 
る線の色を表しています。 


LSTEP1 」 

「動作モード」からスケジュールの動作を選択しまず。 
初期設定時は 「 Off 」 に設定されていまず。 

Off :スケジュール動作を行いません。 

VMD 検出許可：スケジュール設定されている間、 
VMD 検出を許巧しまず。 

画像公開許可：スケジュール設定されている間政外 
は、[ユーヴー認話]タブ （* *^37 ペー 
ジ）で設定したアクセスレベル2、 

3のユーヴーからの画像閲覧を禁止 
します。 


メモ 

• r 画像公開許可」で使巧ずる場合は、[ユーヴー 
認証]タブの r ユーヴー認証」 （*^37 ページ） 

を 「 On 」 に、[ホスト認証]タブの「ホスト認証」 
(^38 ぺージ）をの刊に設定してください。 
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本機のメンテナンスを行う[メンテナンス] 


メンテナンスページでは、システム□グの確認やソフトウエアのバージョンアップ、本機の初期化などを行いまず。 
メンテナンスページは、[システム□グ]タブ、[バージョンアップ]タブ、[初期化]タブで構成されていまず。 


システム□グを確認ずる[システム□グ] 


システム□グは、本機の内部メモ U - に最大] 00件まで保をできまず。 

保をでさるシステム□グの最大数を超えた場合は、ちい□グから上書さされまず。 
カメラの電源を切ると□グは消去されまず。 


ロヴ バージョンアップ 巧巧化 

ちち日時 エラー1巧 容 


[No] 

システム□グの通し番号び表おされまず。 

院生日時] 

□ グの発生曰時び表示されまず。 


メモ 

♦ r 時刻表お形式」18ぺージ）をの刊に設 
定している場合、□グの発生日時は24時間形式 
で表おされまず。 


[エラー内容] 

システム□グの内容び表おされまず。 

各システム□グの内容について詳しくは、已已ページを 
お読み < ださい。 
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本機のメンテナンスを行う[メンテナンス](つづき) 


ソフトウェアのノくージョンアツプを行う[ノくージヨンアツス 


メンテナンスページの[バージョンアップ]タブをク U ックしまず。設定メニューの表示•操作：1已、16ページ) 
ここでは、本機のソフトウェアのバージョンを確認し、ソフトウェアを最新のバージョンに更新できまず。バージョ 
ンアップ用ソフトウエアについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 



[代表品番]、 [MAC アドレス]、[シリアル番号]、[ソ 
フトウエアパージョン]、 [IPL パージョン]、 [HTML バー 
ジョン]、 [I P アドレス （ I Pv 巨)]、[プラグインソフトウエ 
アのインス!ル回数]、[製造か5の揺過年数] 

本機の各情報び表示されまず。 


LSTEP 1 」 

お買い上げの販売店にお問い合わせのラえ、最新のソフ 
トウエアを PC の八ードディスクにダウン□ー ドしまず。 


重要 

•保をデイレクトリーには、スペース、全ち文字 
は使用でさません。 


町 EP 3」 

ラジオボタンをク U ックして、バージョンアツプ完了 
後にデータの初期化を行ラかどラかを選択しまず。 


メモ 

•初期化を行ラと、設定データの復元びでさませ 
んのでごを意 < ださい。 


LSTEP 4 J 

[実行]ボタンをク U ツクしまず。 

一 )(ージヨンアツプの実行とデータ巧期化の確認画面 
び表示されまず。ノ（ージヨンアツプ後にデータの初 
期化を行わない場合は、確認画面は表示されません。 


[STEPS ] 

[参照]ボタンをク U ックしてダウン□ー ドしたソフト 
ウェアを指定しまず。 
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本機のメンテナンスを行う[メンテナンス](つづき) 


重要 

•J (-ジョンアップを行った後は必ずインター 
ネッ トー時ファイルを削除してください。 

(防■已9ぺージ） 

•バージョンアップは、本機と同じサブネット内 
にある PC で行ってください。 
•バージョンアップ用ソフトウェアを使用ずる場 
合は、お買い上げの販売店にま意事項を必ずご 
確認のラえ、そのおおにがってください。 

• ノ（ージョンアップ時に使用ずるソフトウェアは、 
当社指定の im 邑ファイルを使用してください。 

• ノ（ージョンアップ時に使用ずるソフトウェアの 
ファイルは、必ず fspl 02_ xxxx . imgJ を使用 
して < ださい。 

《「 xxxx 」 にはソフトウエアのバージヨンび入 
りまず。 


•バージョンアップ中は、本機の電源を切らない 
で < ださい。 

• J (-ジョンアップ中は、 ノ （ージョンアップび終 
了ずるまでいつさいの操作を行わないでくださ 
い。 

•じ(下のネッ トワーク 関連の データは r バージョ 
ンアップ完了後、設定データの初期化を行ラ」 

を選択した場合でち初期化されません。 

DHCP の On / Off 、 IP アドレス、サブネットマ 
スク、デフオルトゲートウェイ、 HTTP ポート、 
通信速度、配信量制御（ビットレート)、時刻設 
定 

•表示用プラグインソフトウェアは、 PC ごとにラ 
イセンスび必要でず。ライセンスについては、 
お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


本機を巧期化•再起動ずる[巧期化] 


メンテナンスページの[初期化]タブをク U ックしまず。設定メニューの表示.操作：]已、 ] 己ページ) 
ここでは、本機の設定データや HTML の初期化、本機の再起動を行いまず。 



[設定データ巧期化] 

[実行]ボタンをク U ックずると、本機の設定内容を核] 
期設定に戻しまず。ただし、ネットワーク関連の設定 
内容は初期化されません。 

初期化動作を行ラと、約2分間操作でさません。 

[ HTML 巧期化] 

[実行]ボタンをク U ックずると、 HTML ファイルを初 
期設定に戻しまず。 

初期化動作を行ラと、約2分間操作でさません。 

[設定データ/ HTML 初期化] 

[実行]ボタンをク U ックずると、本機の設定内容と 
HTML ファイルを初期設定に戻しまず。ただし、ネッ 
トワーク関連の設定内容は初期化されません。 

初期化動作を行ラと、約2分間操作でさません。 


[カメラの再起動] 

[実行]ボタンをク U ックずると、本機を再起動しまず。 
再起動後、電源巧入時と同様に約2分間操作でさません。 


メモ 

•ネットワークの設定内容0^43ページ）を初期 
化ずる場合は、本機の電源を切り、本機の初期 
化ボタンを巧しなびら本機の電源を入れて、そ 
のまま初期化ボタンを約5秒間巧し続けて<だ 
さい。約2分後に本機び起動して、ネットワー 
ク設定データを含む設定び初期化されまず。 電 
源を入れてから約2分間は本機の電源を切らな 
いで < ださい。 

•初期化、再起動を行ラとシステム□グ^已1ペー 
ジ）び消去されまず。 
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ヘルプを見る 


操作方法、設定方法を画面上で知りたい場合は、ヘルプ画面をお読み<ださい。 


ヘルプ画面を表示ずる 


LSTEP 1 」 

[設定]ボタンをク U ツクしまず。 
■設定画面を表おしまず。 



LSTEP 3 J 

項目をク U ックずると、該当ずる操作の説明び表おさ 
れまず。 


下線の項目をク U ックずると、ヘルプポップアップ画 
面び表おされまず。ヘルプポップアップ画面を表おし 
たまま、設定ずることびでさまず。 


STEP 吕 


[ヘルプ]ボタンをク U ックしまず。 
-「ヘルプ」画面び表示されまず。 
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システム□グ表示について 


SMTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

POP 3 サーノ（ー エラー 

言忍証エラー 

♦ユーヴー名-パスワードび間違っている可能性びあ 
りまず。メール設定を再確認してください。 


POP 3 ヴーノ（一見つからず 

• ヴーノ（一の IP アドレスび間違っている可能性びあり 
ます。サーバーの IP アドレスの設定を再確認して< 
ださい。 

• POP 3 サーノ（一びダウンしている可能性びありま 
す。ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

SMTP サーノ（ー エラー 

SMTP 認証エラー 

♦ユーヴー名-パスワードび間違っている可能性びあ 
りまず。メール設定を再確認してください。 


DNS から Mail サーバーアド 
レス解ミ夫でさず 

• DNS ヴーノ（一の指定び間違っている可能性びあり 
まず。 DNS 設定を再確認してください。 

• DNS ヴーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 


SMTP サーノ（一見つからず 

• サーノ（一の IP アドレスび間違っている可能性びあり 
ます。サーバーの IP アドレスの設定を再確認して< 
ださい。 

• SMTP サーノ（一びダウンしている可能性びありま 
す。ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

内部エラー 

その他のエラー 

♦ メール機能で問題び発生していまず。メール設定を 
再確認してください。 


FTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

FTP サーノ（ーエラー 

DNS から FTP サーバーアド 

• FTP サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 


レス解ミ夫でさず 

サーバー管理ちにご相談<ださい。 


FTP サーノ（一見つか b ず 

■ ♦サーバーの IP アドレスび間違っている可能性びあり 
ます。サーバーの IP アドレスの設定を再確認して< 
ださい。 

接続エラー 

転送エラー 

• FTP サーノ（一の設定び間違っている可能性びありま 


Passive モードでのエラー 

□グアウト失敗 

ディレクト U —変更に失敗 

ユーヴー名ノ（スワードエラー 

~す。 FTP 設定を再確認してください。 

- • 各表示内容の設定び間違っている可能性びありま 
-す。 FTP 設定を再確認してください。 


内部エラー その他のエラー ♦FTP 機能で問題び発生していまず。 

FTP 設定を再確認してください。 
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システム□グ表示について（つづき) 


DDNS に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

接続エラー 

サーバー応答なし 

• DDNS ヴーノ（一の指定び間違っている可能性びあり 
ます。 DDNS 設定を再確認してください。 

• DDNS サーノ（一びダウンしている可能性びありま 
す。ネツトワーク管理ちにお問い合わせください。 


ユーヴー名ノ（スワードエラー 

♦ユーヴー名-パスワードび間違っている可能性びあ 
りまず。 DDNS 設定を再確認してください。 


IP アドレスアップデート 

エラー 

• DDNS ヴーノ（一で IP アドレスアツプデートエラーび 
起こりました。ネツトワーク管理ちにお問い合わせ 
<ださい。 

内部エラー 

その他のエラー 

♦ DDNS 機能で問題び発生していまず。 DDNS 設定を 
再確認してください。 

NTP に関する エラー 表示 

分類 

表示内容 

エラー内容詳細 

接続エラー 

ヴーバー応答なし 

• サーノ（一の IP アドレスび間違っている可能性びあり 
ます。サーバーの IP アドレスの設定を再確認して< 
ださい。 

• NTP サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
サーバー管理ちにご相談ください。 

内部エラー 

その他のエラー 

• NTP 機能で問題び発生していまず。 NTP 設定を再 
確認してください。 

NTP による時刻同期成な 

時刻自動補正しました 

♦時刻修正び成巧しました。 

□グインに関ずる表示 

分類 

表示内容 

内容詳細 

□グイン 

ユーヴー名または IP アドレス 

♦ユーヴー認証び設定されている場合に、本機に□グ 
インしたユーヴーのユーヴー名を表术しまず。 

♦ホスト認証び設定されている場合に、本機に□グイ 
ンしたユーヴーの IP アドレスを表おしまず。 

製造年月警告に関ずる表示 

分類 

表示内容 

内容詳細 

□グイン 

製造から X 年経過しました。 
点検をおずずめしまず。 

• 本機び製造から日年または11年な上経過した時点で 
表おしまず。安全と性能維持のために日常点検に加 
え、販売店での点検をおずずめしまず。 
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故障かな!？ 


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 

これらの処置をしてを直らないとさや、この表 LU 外の症状のとさは、お買い上げの販売店にご相談ください。 


参照ページ 



■ネットワークコネクターにカテ 3 U —已 ULh のケーブルは接続されています 

取扱説明書 


か？ 

基本編 


• U ンクランプは点丹していますか？ 

点口していない場合は、 LAN に正常接続されていないか、接続先のネットワー 
クび正常動作していません。ケーブルの接触不良、配線をお確かめください。 

取扱説明書 
基本編 


• 本機の電源は入っていますか？ 

取扱説明書 


本機の電源び入っているか確認してくださし、。 

基本編 


•本機に有効な IP アドレスは設定されていますか？ 
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•間違った IP アドレスにアクセスしていませんか？ 

次の方法で接続を確認してください。 

Windows のコマンドプ□ンプトで 

> pin 旨「本機に設定した IP アドレス」 

で、本機か 5 Repiy び返ってくれば、正常に動作しています。 

Reply び返ってこない場含は、次のいずれかの操作を行ってください。 

•本機を再起動し、2日分政巧に IP 簡単設定ソフトを使って、 IP アドレスを変 

- 

ウェブブラウザーか 5 アクセスでさな 

い 

要する。 

•初期化ボタンにより、本機を再起動して初期化を行い、 IP アドレスを 
「 192.1 目8.日.1日」に戻す。 

取扱説明書 


その後、本機にアクセスして IP アドレスを再設定する（このとを、本機の設 
定データはすべて初期化されます)。 

基本編 


• HTTP ポート番号に己日4を設定していませんか？ 

HTTP ポート番号は、本機で使用する2日1 21.23. 2己. 42,已3,日7,目 8. 

69,1 10. 123, 161,1 62. 已已4,白9己，10669,10巨70, 

已9日日日〜6 ] 日日日政外のポート番号を使用してください。 
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•設定した IP アドレスび他の機器と重複していませんか？ 

設定したアドレスと設置先のネットワーク-ヴブネットび矛盾していません 
か？ 

[同ーサブネット内に本機と PC び接続されている場含] 

- 

本機と PC の IP アドレスは共通のサブネットに設定されていますか。また、ウェ 

ブブラウザーで「プ□キシサーバーを使ラ」設定になっていませんか？ 

同ーサブネット内の本機にアクセスする場合は、本機のアドレスを「プ□キシ 

か5外す」アドレスに設定することをお勧めします。 

[本機と PC び異なるサブネットに接続されている場合] 

本機に設定したデフオルトゲートウ王イの値は間違っていませんか？ 
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故障かな!？（つづき) 


参照ページ 



•表示用プラグインソフトウェアをインス!-ールしましたか？ 

表示用プラグインソフトウェアをインス1ルしてください。 

3 


• DirectX のノ （ー ジョンは日.日 C 政上ですか？ 

攻下の手順で DirectX のノ（ージョンを確認してください。 

(1) PC のスタート六ニューか5 [ファイルを指定して実行]を選択する。 

(2) [ dxdiagj と入力し、にに]ボタンをクリックする。 

バージョンび目.日 C よりも低い場合は、 Microsoft 社のホームページか5最新の 
DirectX を入手してください。 

- 

画像が表示されない 

•インターネッ1-一時ファイルの設定において、 r 保をしている新しいバージョ 
ンの確認」び「ページを表示するごとに確認する」に設定されていない場合、 
ライブ画ページの画像び表示されないことびあります。 

下の手順を行ってください。 

(1 )Intenet Expl 日 「 e 「 で[ツール]-[インターネットオプション]を選択す 
る。 

に ） Intenet Explorer 7.日 、 Intenet Explorer 8 .日の場合 

「閲覧の履歴」の[設定]ボタンをク U ックし、 r 保存しているぺージの新 
しいバージョンの確認」で rweb サイトを表示するたびに確認する」を 
選択する。 

Intenet Explorer 目.日の場含 

「インターネッ!-一時ファイル」の[設定]ボタンをク U ックし、「保をし 
ているページの新しいバージョンの確認」で「ページを表示するごとに確 
認する」を選択する。 

- 


•ウェブブラウヴーやバージョンによっては、画像び更新されないなどの不具含 
び発生したりする場合びあります。 

取扱説明書 
基本編 

画像が更新されない 

•ネットワークの混雑具含や、本機へのアクセス集中などにより、画像の表示び 
止まる場含びあります。 PC のキーボードの [ F 引キーを押ずなどして、画像 
の取得要巧を行ってください。 

- 

カメラ画像び出ない（日音い） 

•「明るさ」び暗<なるよラに設定されていませんか？ 

明るさの「標準」ボタンをク U ックしてください。 

白 

画像が白っぽい 

•「明るさ」び明るくなるよラに設定されていませんか？ 

明るさの「標準」ボタンをク U ックしてください。 
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•ち日つきび気になる場含は、「光量制御モード」を「フ U ッカレス（已日 Hz )」 「フ 
U ッカレス（目日 Hz )」 に設定してください。 

26 

画像がち 6 つく 

•フリッカレス設定においても、非常に明るい照明下ではち日つを（フリッカー） 
が発生する場合びあります。また、[明るさ]ボタンで画面を暗く設定すると 
フ U ッカーび出やすくな0ます。フ U ッカーび発生した場合は、似下の方法に 
より軽減される場合びあ0ます。 

-カメラの向をを変えて被写体の明るさを抑える 
-[明るさ]ボタンをより明るく設定する 

26 

ライブ画ページでアラーム発生通知ボ 
タンがリアルタイムに表示されない 

•表示用プラグインソフトウェアをインス!-ールしましたか？ 

表示用プラグインソフトウェア [Network Camera View 4 SJ びインストー 
ルされているか確認して くださし、。 

3 


•状態通知間隔び「リアルタイム」になっていますか？ 

1白 

ライブ画ページの画像が表示されない 

• PC のキーボードの [ F 己]キーを押すか、[ライブ画]ボタンをク1」ックしてく 
ださし、。 

8 
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故障かな!？（つづき) 


参照ページ 


画像がラまく更新されない、表示され 
ない 


>政下の手順でインターネッ!-一時ファイルを削除してください。 

(1) Internet Explorer で[ツール]-[インターネットオプション]を選択 
する。 

(2) 「インターネッ i -一時ファイル」の[ファイルの削除]ボタンをク U ック 
する。 


>ウイルスチェックソフトのフアイアウオール機能などにより本機のポートび 
フィルタ U ングされている可能性びあ0ます。 

本機の HTTP ポート番号をフイルタ U ング对象がのポート番号に変更してくだ 
さし、。 


>通信回線や PC によっては、画像の表示が一時的に更新されない場合びありま 
すび、次のフレームまたは U フレッシュ周期で復帰すれば、異常ではあ0ませ 
ん /。 


各種ランプび点なしない 


•設定六ニュー[基本]でランプ表示設定び「消灯」に設定されていませんか？ 
ランプ表示設定を「点'な」に設定して下さし、。 
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H .264 画像が表示されない 


>表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera View 3」びインストール 
されている環境で表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera View 
4引を削除した場合、 H ぶ目4画像の表示び行われなくなりまず。 

その場合、 「 Netw 曰 rk Camera View 3」を削除後 、 「Network Camera 
View 4 S 」 のインストールを行ってください。 


> PC のディスプレイアダプターな5びにドライバーとの組み合わせにより、発 
生ずる場含びあります。 

本現象び発生した場合は、最初にディスプレイアダプターのドライバーを最新 
バージョンに更新してくださし、。 

本対策でを解決しない場合は、下の手順で八ードウェアアクセラレータの機 
能を調節してください。 

ここでは 、 Windows XP を例に説明します。 

(1) デスクトップ上でマウスをちク U ックし、 にューから 「プ□パティ」を 
選択します。 

に）画面のプ□パティ画面で隱赶タブをクリックし、[詳細設定]ボタン 
をク U ックします。 

(3) [トラブルシューティング]タブをク U ックし、「ハードウェアアクセラレー 
夕」のパフオーマンスレベルを調節し、「なし」にしてください。 


複数のウェブブラウザーを起動して 
H .264 画像を表示したとを、1つの 
ウェブブラウザーに複数のカメラ画像 
び切り換わり表示される 


を!!を 


アタブタ 


モニタ 


トラフルシューティンヴ I 色のを 巧 


響 


盛應お混媽彈賢綱ち';巧設亂デが圆の 


ハ-ドウ:[アアク朽トタ 

クラフィクク n —ドなアで搜おされるアウ它ラレータり行ォーマシスレベルをキり巧15 
巧してくだな、を轰するには[トラカレシュ—ティン巧のを示]をほ用してみ^/ 

/、ードウがアウ朽レータ祖)： なし I J i 是ブ； 

アウだラレータをすべてち細こします。〕ンピュ-夕【こな壁がなけれはこの設ミをほ巧 
してな巧い，(巧装） 

回 ライトエ/バインちちかにする追） 


0 K ][ キヤン t ル 


を用< 
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故障かな!？（つづき) 


お使いの PC の 0 S によっては、下記の現象び発生ずることびありまず。現象び発生した場合は、それぞれの対応方 
法を実施してください。なお、下記の対応方法により、他のアプ U ケーシヨンの動作へ影響を与えたりセキュ U テイ 
低下をおよぼしたりずることはありません。 


現象、対応方法で使用している r 情報パー」とは 、 Internet Explor 即のアドレスパーの下に表おされるメッセージ 
バーの ことでず。 


回回 因 


ファイルと）編集を） 

まモな）わ尉こ入り曲ツ—ルの ヘル ブ出） 

ホ 

〇 戻る’^ 

囚国 づ^ ✓檢ま みもちれりが ；‘ザ圃， 


別レ赢! 盛 _乂! 

L 宜 ■おか- 

1 を] ボッブアップびブ□ックされました。このポッブアップまたは過] 日 オブシヨンをを昭する(こは、ここをクリックしてください… X 1 


I 情報バー 


参照ページ 


下記メッセージの情報バーが表示され 
る。 

「ポップアップがブ □ ックされました。 
このポップアップまたは追加オプシヨ 
ンを参照ずるには、ここをクリックし 
て < ださい..」 

•情報バーをク U ックし、「このサイトのポップアップを常に許巧(心…」を選択 
して<ださい。このサイトのポップアップを許可しますか？画面び表示されま 
すので、[はい ( Y )] ボタンをクリックしてください。 

- 

下記メッセージの情報バーが表示され 
る。 

「このサイトには、次の ActiveX コ 
ント□ールが必要な可能性びありま 
ず :, Panasonic System Networks 
Co . . Ltd . か目の inwcv 4 Ssetup.exe 

インス!ルずるには、ここをクリッ 
クしてください..」 

•情報パーをク U ックし、 「 ActiveX ] ント□-ルのインス! -- ルに)..」を選択 
して < ださい。 

セキュ U ティの警告画面び表示されますので、[インス!-ールするの]ボタン 
をク U ックしてくださし、。 

- 

ポップアップに不必要なステータス 
パーやスク□ールバーが表示される 

• Internet Explorer のセキュ U ティの設定画面を開き、[インターネット]を選 
おします。[レベルのカスタマイズ]ボタンをク U ックし、「その他」の「サイ 
ズや位置の制限なしにスク U プトでウインドウを開<ことを許巧する」で「有 
効にする」を選択し、 [ OK ] ボタンをク U ックしてください。 

警吉画面び表示されますので、[はい ( Y )] ボタンをク U ックしてくださし、。 

- 

画像が表示用の巧と一致していない 

•画像の DPI 設定び12日 DPI に設定されている場合は、正しく表示されない場合 
びお0ます。 

画面のプ□パティ画面で[設定]タブをクリックし、[詳細設定]ボタンをク U ッ 
クして DPI 設定を変更してくださし、。 

- 
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■当巧製品のお買物-取り扱い方法-その他ご不明な点は下記へご相談ください。 

パナソニックシステムお客様ごホ目談センター 

フリーダイヤル パナハ ヨイワ 

画0120 -878-410 受付： 9 時〜 17 時 30 分（± •日-祝祭日は受付のみ） 

ホームぺージからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/ 

【ごホ目談窓□における個人情報のお取り扱い】 

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社 （LU 下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック 
製品に関するご相談巧麻や修理サービスなどに利用させていただをます。併せて、お問い合わせ内容を正おに把握 
するため、ご相談内容を録音させていただをます。また、折り返し電話をさせていただくとをのために発信番号を 
通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託す 
る場合や正当な理由びある場合を除を、第=者に個人情報を開示-提供いたしません。個人情報に関するお問い合 
わせは、ご相談いただをました窓□にご連絡ください。 


便利メモ 

お買い上げ曰 


年 

月 

曰 

品番 

DG - SP 102 

おぼえのため 
記入されると 
便利でず 

販売店名 
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